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ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ 


ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾದುದು 


ಸಂಪುಟ ೧೪೫ | ಬೆಂಗಳೂರು, ಗುರುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ ೨೩, ೨೦೧೦ (ಆಶ್ಚಯುಜ ೧, ಶಕ ವರ್ಷ ೧೯೩೨) | ಸಂಚಿಕೆ ೩೮ 


ಭಾಗ - ೧ 


ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಆದೇಶಗಳು ಹಾಗೂ ಸುತ್ತೋಲೆ ಮುಂತಾದ ಎಲ್ಲಾ 
ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆದೇಶಗಳು 


ENERGY SECRETARIAT 
Sub: M/s. Udupi Power Corporation Limited (UPCL) —- Augmentation of capacity from 1015 
MW to 1200 MW and Supplementary Power Purchase Agreement. 
Read: 1) Letter No.UPCL/BO1/2010/1792 dated 31.03.2010 of M/s Udupi Power Corporation 
Limited addressed to the Hon'ble Chief Minister, Government of Karnataka. 
2) Cabinet Note C:89:2010, EN 15 PPC 2005 for the meeting of 10.02.2010. 
3) Report of the Official Committee dated 27.01.2010 constituted by the State 
Government vide ಆ.0ಿ. No. EN 15 PPC 2005 dated 01.01.2010 and 18.01.2010 
4) Representations of UPCL i) UPCL/KPTCL/2008/308 of 01.12.08 
ii} UPCL/GOK/2009/1392 of 30.12.09 





Preamble 

1. The Government of Karnataka had accorded approval to M/s. Nagarjuna Power Corporation 
Limited (NPCL) [Now M/s. Udupi Power Corporation Limited (UPCL) to establish a 1015 MW Coal based 
Thermal Power Plant in Nandikur village, Udupi District. 

2. The Central Electricity Regulatory Commission (CERC) vide its order dt. 25.08.2005 in 
petition No. 40/2005 while according ‘in-principle’ approval to the project placed a cap on capital cost of 
Rs. 4299.12 Crores for a capacity of 1015 MW. 

3. The State Government accorded ‘in-principle’ approval on 03.02.2009 to increase the project 
capacity from 1015 MW to 1500 MW with certain stipulations. UPCL has obtained clearance from the 
Ministry of Environment and Forests, Government of Inida, on 09.09.2009 for 1200 MW capacity (2600). 

4. Pursuant to the increase in capacity from 1015 MWs to 1200 MWS, the UPCL has filed 
several requests with the Power Company of Karnataka Limited (PCKL). 

a. Amendment to the Power Purchase Agreement (PPA). 

b. Increase in Capital Cost for the original capacity of 1015 MWs amounting to Rs. 744.91 
crores. 

c. Addition to Capital Cost for enhanced capacity of 185 MWS (1.6. 1015 MWs to 1200 
MWs) amounting to Rs. 681.30 crores. 

d. ln all, the total increase sought by UPCL is Rs. 1426.21 crores. 

5. After an initial examination of these requests by the Board of Directors of PCKL, the State 
Government constituted an Official Committee vide GO No. EN 15 PPC 2005 dated 01.01.2010 under the 
Chairmanship of the Additional Chief Secretary, Energy Department and consisting of Secretary to 
Government (B&R), Finance Department; Secretary, Law Department; Managing Director, KPCL or his 
nominee; Managing Director, KPTCL and Managing Director, BESCOM to examine the requests of the 
UPCL 

(೨೪೪೧) 


೨೪೪೨ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ ೨೩, ೨೦೧೦ ಭಾಗ-೧ 





6. The Official Committee after examination submitted a detailed report to the Government. As 
against the cost increase of Rs. 1426.21 crores claimed by UPCL, the Official Committee endorsed a net 
addition Rs. 131.68 crores. This was reckoned after noting a deletion of Rs. 143.33 crores suggested by 
UPCL itself from the total cost allowed of Rs. 272.01 crores. The Official Committee noted that, in respect 
of the following eight items, there were divergence in the assessment between the request of the UPCL 
and what was considered by the Comnnittee. 









































Considered by the 
Items 361 Official 15 Rs. 
Rs. In Crores 
In Crores 

Flue Gas De-sulphurisation proposal 104.00 24.31 
Performance Guarantee 129.00 0 

Foreign Exchange Variation 145.29 42.72 

Staff Quarters 45.00 0 

Interest during construction 653.93 324.38 
Control and Instrumentation (C&l) 95.99 65.39 
Erection and Commissioning 340.75 301.45 
Working Capital 120.00 0 





7. The report of the Official Committee was placed before the State Cabinet at its meeting held 
on 10.02.2010. However UPCL again represented to the Hon'ble Chief Minister in their letter of 
31.03.2010 for re-examination of the issue of enhancement of capital cost from Rs. 4299.12 crores (as 
capped by CERC) to Rs. 5276.00 crores. The Government was requested to look into the corresponding 
clauses in the PPA that put a restriction on interest charges and a cap on capital cost due to interest 
payments. 

8. On this representation of the UPCL, and in view of the difference in assessment between the 
recommendations of the Official Committee and the stand of UPCL, the Chief Minister has approved the 
formation of an Independent 3 members Committee consisting including a retired High Court Judge as 
Chairman, an eminent Banker and an individual with experience in regulatory affairs, to consider the 
matter afresh. It has been further ordered that relevant clauses of the PPA can be examined in the light of 
the requests of the UPCL. 

9. The first unit of the UPCL plant is ready for commissioning. Matters regarding capital cost, 
PPA and issues relating to filling of an application for tariff before the CERC have to be finalized by UPCL 
expeditiously. The request of UPCL for reexamination has been considered. The State Government has 
decided to have the matter examined afresh through an Independent Committee. Hence the following 
Order: 

Government Order No. EN 15 PPC2005, Bangalore, Dated 18" June 2010 
a) Under the circumstances mentioned in the preamble, the State Government is pleased to 
constitute a Committee with the following members: 
1) Hon'ble Justice Sri R. Gururajan, 
Retired Judge, High Court of Karnataka - Chairman 
ii) Smt. Bharati Rao, 
Retd. Deputy Managing Director, 
State Bank of India - Member 
iii) Sri R. Krishnamurthy, 
Former Chairman, PFC 
and Former Member, CERC - Member 

b) The terms of reference of the Committee shall be as follows: 

i To examine the request of UPCL for enhancement of capital cost of Rs. 744.91 Crores 
from the CERC approved cap of Rs. 4299.12 Crores for 1015 MW. 

॥) To examine the request of UPCL for increases in capital cost due to enhancement of 
capacity from 1015 MW to 1200 MW, relating to Rs. 681.30 Crores. 

ili) To propose appropriate amendments to the PPAs, based on the Independent 
Committee’s determination of issues relating to b(i) & 0(1). 


ಭಾಗ-೧ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ ೨೩, ೨೦೧೦ ೨೪೪೩ 





c) The Managing Director, Bangalore Electricity Supply Company (BESCOM) will function as 
the Nodal Officer and facilitate logistics, information and other requirements for the 
functioning of the Independent Committee. 

d) The Committee shall submit its report to the Government within a period of two months. 

e) Remuneration for the Chairman and the Members will be paid as per the last pay drawn after 
deducting the Pension component. TA & DA will be paid as per the eligibility. 

f) The expenditure will be met out by BESCOM and the same will be equally reimbursed by the 
ESCOMs. 

g) UPCL shall produce all documents as required by the Committee expeditiously for 
determination of their requests mentioned in Para (b) of the Order above. 

h) The capital cost to be determined by the Committee will be subject to the final approval of the 
CERC. 

By Order and in the name of the Governor of Karnataka 
S.J. Sampath Kumar 
P.R. 1667 Under Secretary to Government 
Energy Department 


ಇಂಧನ ಸಚಿವಾಲಯ 


ವಿಷಯ : ಮೆ। ಮೂಡಬಾಗಿಲು ಪವರ್‌ ಪ್ರೈವೇಟ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ಇವರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ 225 ಕಿಲೋ 
ವ್ಯಾಟ್‌ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕಿರು ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರದ್ದು ಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 


ಓದಲಾಗಿದೆ : 1. ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಇಂಇ 51 ಎನ್‌ಸಿಇ 2005 ದಿನಾಂಕ: 22.03.2005. 


2: ಕರ್ನಾಟಕ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಯಮಿತದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ 
ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಕೆಆರ್‌ಇಡಿ/06/ಶೋಕಾಸ್‌ ನೋಟೀಸ್‌ /2010 ದಿನಾಂಕ: 17.04.2010. 


3. ಕಾರಣ ಕೇಳುವ ನೋಟೀಸು ಸಂಖ್ಯೆ: ಇಎನ್‌ 196 ಎನ್‌ಸಿಇ 2010 ದಿನಾಂಕ: 26.04.2010. 


4. ಮೆ॥ ಮೂಡಬಾಗಿಲು ಪವರ್‌ ಪ್ರೈವೇಟ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌. ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ 
ಎಂಪಿಎಂಪಿ/ಗೆಆರ್‌ಇಡಿಎಲ್‌/ಟಿಎಂಹೆಚ್‌ಎಸ್‌/ 2010/02, ದಿನಾ೦ಕ: 05.05.2010. 


ಸಾವನೆ : 


ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ (1ರ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೆ। ಮೂಡಬಾಗಿಲು ಪವರ್‌ ಪ್ರೈವೇಟ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ಇವರಿಗೆ 
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಡೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಭದ್ರಾ ಬಲದಂಡೆ ಕಾಲುವೆಯ 22ನೇ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರಿಯ 4ನೇ 
ಕಿ.ಮೀ. ನಲ್ಲಿ 225 ಕಿಲೋ ವ್ಯಾಟ್‌ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕಿರುಜಲ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. 

ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ (೧)ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಯಮಿತದ 
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿದಾರರ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಅವಧಿಯು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಂತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು 
ಅನುಷ್ಠಾನದ ನಿಟ್ಟನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಕಾಲಾವಕಾಶ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು 
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೆ॥ ಮೂಡಬಾಗಿಲು ಪವರ್‌ ಪ್ರೈವೇಟ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ಇವರಿಗೆ ಕಾರಣ ಕೇಳುವ 
ನೋಟೀಸನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಲು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. 

ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ (3)ರ ಕಾರಣ ಕೇಳುವ ನೋಟೀಸಿನಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯ ಹಂಚಿಕೆ ಆದೇಶವನ್ನು ಏಕೆ 
ರದ್ದುಪಡಿಸಬಾರದೆಂದು ಮೆ। ಮೂಡಬಾಗಿಲು ಪವರ್‌ ಪ್ರೈವೇಟ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ಇವರಿಗೆ ನೋಟೀಸನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ 15 
ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ಸಮಜಾಯಿಷಿಯನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 

ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ (4)ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾರಣ ಕೇಳುವ ನೋಟೀಸಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದಾರರು ನೀಡಿರುವ 
ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವ ಭೂಮಿ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆಂದು, ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್‌. ತಯಾರಿಸಲು ಭೂಮಿಕಾ 
ಹೈಡ್ರೋ ಗ್ರೂಪ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ, ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 
ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಲಾಗುವುದೆಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಂಬಂಧ ಯಾವುದೇ ಪೂರಕ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು 
ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. 

ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿ ಈಗಾಗಲೇ 5 ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದರೂ, ಮೆ॥ ಮೂಡಬಾಗಿಲು ಪವರ್‌ ಪ್ರೈವೇಟ್‌ 
ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ಇವರು ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನದ ನಿಟ್ಟನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗಣನೀಯವಾದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿರುವುದು ಕಂಡು 
ಬಂದಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ, ಈಗಾಗಲೇ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ ಹಂಚಿಕೆ ಆದೇಶವನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ, ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ 
ಆದೇಶಿಸಿದೆ. 


೩2 


೨೪೪೪ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ ೨೩, ೨೦೧೦ ಭಾಗ-೧ 





ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಇಎನ್‌ 196 ಎನ್‌ಸಿಇ 2010, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ 19-06-2010 
ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ಅಂಶಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಇಂಇ 51 ಎನ್‌ಸಿಇ 2005 
ದಿನಾಂಕ: 22. 03. 2005ರಲ್ಲಿ ಮೆಃ ಮೂಡಬಾಗಿಲು ಪವರ್‌ ಪ್ರೆ ವೇಟ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ಇವರಿಗೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭದಾವತಿ 
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಡೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಭದ್ರಾ ಬಲದಂಡೆ ಕಳ 22ನೇ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರಿಯ 4ನೇ ಕಿಮೀ. ನಲ್ಲಿ 225 ಕಿಲೋ 
ವ್ಯಾಟ್‌ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕಿರುಜಲ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಯೋಜನೆಯ ಹಂಚಿಕೆ ಆದೇಶ ಹಹ ಈ ಸಂಬಂಧ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ 


ಮಾಡಹಾತಿತಿಕುವ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆಜ್ಞಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, 
ಪಿ.ಆರ್‌. 1668 ಎಸ್‌.ಜೆ. ಸಂಪತ್‌ ಕುಮಾರ್‌ 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ 


ಅಂಧನ ಸಚಿವಾಲಯ 


ವಿಷಯ : ಮೆ॥ ಹೊಸಂಗಡಿ ಹೈಡ್ರೊ ಪವರ್‌ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ (A division of Bobba Aviation Services Private 
Limited) ಇವರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ 3.00 ಮೆಗಾ ವ್ಯಾಟ್‌ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕಿರು ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್‌ 
ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರದ್ದು ಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 


ಓದಲಾಗಿದೆ : 1) ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಇಂಇ 57 ಎನ್‌ಸಿಇ 2003 ದಿನಾಂಕ: 8.09.2003. 
2) ಕರ್ನಾಟಕ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಯಮಿತದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಪತ್ರ 
ಸಂಖ್ಯೆ: ಕೆಆರ್‌ಇಡಿ/06/ಶಕೋಕಾಸ್‌ ನೋಟೀಸ್‌/2010 ದಿನಾ೦ಕ: 17.04.2010. 
3) ಕಾರಣ ಕೇಳುವ ನೋಟೀಸು ಸಂಖ್ಯೆ: ಇಎನ್‌ 151 ಎನ್‌ಸಿಇ 2010 ದಿನಾಂಕ: 26.04.2010. 
4) ಮೆ॥ ಸೋಹಂ ಮನ್ನಪಿಟ್ಟು ಪವರ್‌ ಪ್ರೈವೇಟ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ಇವರ ಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ: 4.05.2010. 


ಸಾವನೆ : 


ಹಾದಿ 


(WL 


ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ (ಏರ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೆ॥ ಹೊಸಂಗಡಿ ಹೈಡ್ರೊ ಪವರ್‌ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ (A division of 
Bobba Aviation Services Private Limited) ಇವರಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೂಡಬಿದರೆ 
ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಹೊಸಂಗಡಿ ಹೊಳೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ 3.00 ಮೆಗಾ ವ್ಯಾಟ್‌ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕಿರುಜಲ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 
ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು 

ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ (2)ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಯಮಿತದ 
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿದಾರರ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಅವಧಿಯು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಂತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 
ಅನುಷ್ಠಾನದ ನಿಟ್ಟನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಕಾಲಾವಕಾಶ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು 
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೆ। ಹೊಸಂಗಡಿ ಹೈಡ್ರೊ ಪವರ್‌ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ ಇವರಿಗೆ ಕಾರಣ ಕೇಳುವ ನೋಟೀಸನ್ನು 
ಜಾರಿ ಮಾಡಲು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. 


ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ (3)ರ ಕಾರಣ ಕೇಳುವ ನೋಟೀಸಿನಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯ ಹಂಚಿಕೆ ಆದೇಶವನ್ನು ಏಕೆ 
ರದ್ದುಪಡಿಸಬಾರದೆಂದು ಮೆ॥ ಹೊಸಂಗಡಿ ಹೈಡ್ರೊ ಪವರ್‌ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ ಪ್ರೈವೆಟ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ಇವರಿಗೆ ನೋಟೀಸನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ 
15 ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ಸಮಜಾಯಿಷಿಯನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 


ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ (4)ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾರಣ ಕೇಳುವ ನೋಟೀಸಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದಾರರು ನೀಡಿರುವ 
ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್‌. ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಜಮೀನನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆಯೆಂದು, ಸಿವಿಲ್‌ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್‌ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ. ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ 
31.12.2010ರೊಳಗಾಗಿ Financial Glico ಸುವ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದು 24 ತಿಂಗಳೊಳಗಾಗಿ 
ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದೆಂದು ತಿಳಿಸಿ, ಜನವರಿ 2013 ರವರೆಗೆ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. 


ಮೆ! ಹೊಸಂಗಡಿ ಹೈಡ್ರೊ ಪವರ್‌ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ ಪ್ರೈವೇಟ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ಇವರಿಗೆ ಯೋಜನೆಯು ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿ 7 
ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದರೂ ಹ ಅನುಷ್ಠಾನದ ನಿಟ್ಟನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗಣನೀಯವಾದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿರುವುದು 


ಭಾಗ-೧ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ ೨೩, ೨೦೧೦ ೨೪೪೫ 





ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ, ಈಗಾಗಲೇ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ ಹಂಚಿಕೆ ಆದೇಶವನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ, ಈ 
ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ:- 


ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಇಎನ್‌ 151 ಎನ್‌ಸಿಇ 2010, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ 19-06-2010 


ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ಅಂಶಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಇಂಇ 57 ಎನ್‌ಸಿಇ 2003 
ದಿನಾಂಕ: 8.09.2003ರಲ್ಲಿ ಮೆ। ಹೊಸಂಗಡಿ ಹೈಡ್ರೊ ಪವರ್‌ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ (A division of 80008 Aviation Services 
Private Limited) ಇವರಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೂಡಬಿದರೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಹೊಸಂಗಡಿ 
ಹೊಳೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದ 3.00 ಮೆಗಾ ವ್ಯಾಟ್‌ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕಿರುಜಲ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಯೋಜನೆಯ ಹಂಚಿಕೆಯ 
ಆದೇಶ ಹಾಗೂ ಈ ಸಂಬಂಧ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ 
ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆಜ್ಞಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, 
ಪಿ.ಆರ್‌. 1669 ಎಸ್‌.ಜೆ. ಸಂಪತ್‌ ಕುಮಾರ್‌ 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ 
ಸಹಕಾರ ಸಚಿವಾಲಯ 


ವಿಷಯ : ದಿ ಜಯನಗರ ಸಹಕಾರ ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ ಸೊಸೈಟಿ ನಿ. ಬೆಂಗಳೂರು ಇದರ 2008-09ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ 
ಮಹಾಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲು ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 
ಓದಲಾಗಿದೆ : ಮುಖ್ಯಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ. ದಿ ಜಯನಗರ ಕೋ-ಆಪರೇಟಿವ್‌ ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ ಸೊಸೈಟಿ ನಿ. 
ಬೆ೦ಗಳೂರು ಇವರ ಪತ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ: ಜೆಸಿಸಿಎಸ್‌/205/2009-10. ದಿನಾ೦ಕ: 11-03-2010. 
ಸ್ತಾವನೆ : 
ದಿ ಜಯನಗರ ಸಹಕಾರ ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ ಸೊಸೈಟಿ ನಿ. ಬೆಂಗಳೂರು ಇದರ ಮುಖ್ಯಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಯವರು 
ಸದರಿ ಸಂಘದ 2008-09 ಮತ್ತು 2009-10ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಿನಾಂಕಗಳಂದು 
ನಡೆಸಿದರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ 28-03-2010ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ 
ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ 
ಕಾರಣ ದಿನಾ೦ಕ 31-03-2010ರಂದು ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಮಹಾಸಭೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಿ ದಿನಾಂಕ 30-09-2010ರೊಳಗೆ 
ನಡೆಸುವಂತೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ. 
ಸದರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಈ ಕೆಳಕ೦ಡ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. 
ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಸಿಒ 45 ಸಿಎಲ್‌ಎಂ 2010, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ : 31-03-2010 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ 1959ರ ಪ್ರಕರಣ 121ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದತ್ತವಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು 
ಚಲಾಯಿಸಿ ಸರ್ಕಾರವು ದಿ ಜಯನಗರ ಕೋ-ಆಪರೇಟಿವ್‌ ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ ಸೊಸೈಟಿ ನಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇದರ 2008-09ನೇ 
ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲು ದಿನಾ೦ಕ 30-09-2010ರ ವರೆಗೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಲು ಅನುವಾಗುವಂತೆ 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ 1959ರ ಪ್ರಕರಣ 27(1)ರ ಉಪಬಂಧಗಳು ಕೆಳಗಿನ ಮಾರ್ಪಾಟನೊಂದಿಗೆ 
ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆಂದು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ: 
27ರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ: 
27ನೇ ಪ್ರಕರಣ ಉಪಪ್ರಕರಣ(1)ರ ಪರಂತುಕದಲ್ಲಿನ “ಆರು ತಿಂಗಳು” ಎಂಬ ಪದಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ “ಹನ್ನೆರಡು 
ತಿಂಗಳು” ಎಂಬ ಪದಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೋಜಿಸತಕ್ಕದ್ದು. 


1೩2 


ಸೂಚನೆ: ಪ್ರಕರಣ 27(0ಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಈ ಮಾರ್ಪಾಡು ದಿನಾ೦ಕ 30-09-2010ರ ವರೆಗೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕದ್ದು. ಈ ಅವಧಿ 
ಮುಗಿದ ನಂತರ ಈ ಆದೇಶದ ಮಾರ್ಪಾಡಿಗೆ ಮೊದಲು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣ 30 ಉಪ-ಪ್ರಕರಣ (1)ರಲ್ಲಿನ 
ಉಪಬಂಧಗಳು ಪುನಃ ಜಾರಿಗೆ ಬರತಕ್ಕದ್ದು. 

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆಜ್ಞಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 


ಆರ್‌.ಎಸ್‌. ಹುಚ್ಚಾಚಾರಿ 
ಪಿ.ಆರ್‌. 1352 ವಿಶೇಷ ಕರ್ತವ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಪದನಿಮಿತ್ತ 
ಸರ್ಕಾರದ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ 


೨೪೪೬ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ ೨೩, ೨೦೧೦ ಭಾಗ-೧ 





ಕಂದಾಯ ಸಚಿವಾಲಯ 

ವಿಷಯ : ಶ್ರೀ ಕೆ. ಭೀಮರಾವ್‌, ಹಿಂದಿನ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ಬೀದರ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಶೇಷ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, 
ಕೆ.ಎಸ್‌.ಎಫ್‌.ಸಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ದಿನಾಂಕ 29-06- 2006ರ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ 
ಕೆ.ಸಿ.ಎಸ್‌.ಆರ್‌.(ಸಿಸಿಎ) ನಿಯಮಗಳು 1957ರ ನಿಯಮ 18 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ 
ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಬಗ್ಗೆ. 

ಓದಲಾಗಿದೆ: 1) ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಕಂಇ 44 ಎಡಿಇ 1996 ದಿನಾಂಕ 29-06-2006. 
2) ಶ್ರೀ ಕೆ. ಭೀಮರಾವ್‌, ವಿಶೇಷ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ಕೆ.ಎಸ್‌.ಎಫ್‌.ಸಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಘನತೆವೆತ್ತ 
ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ 30-09-2008ರ ಮೇಲ್ಮನವಿ. 
ಸಾವನೆ : 


ಹಾದಿ 


(WL 


ಬೀದರ್‌ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ನೇಮಕಾತಿ ಬಯಸಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲಿಸಿ ಸಿದ್ದ 


೧೧೨ 


ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಆದಾಯ "ಪತ್ತ ನೀಡಿ ಕರ್ತವ್ಯಲೋಪ ಎಸಗಿದ್ದಾರೆನ್ನಲಾದ ಅಂದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಶ್ರೀ ಕೆ. 
ಭೀಮರಾವ್‌, ಹಿಂದಿನ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ಬೀದರ್‌ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಗಂಗು, "ಓದಿನ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರರು, ನಾಡಕಛೇರಿ, 
ಕಮಲನಗರ ಹಾಗೂ ಇತರ ಅಧಿಕಾರಿ/ ನೌಕರರುಗಳ ಎರುದ್ಧ ಜಂಟಿ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ಜರುಗಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ 
ಸಂಖ್ಯೆ: ಕಂಇ 44 ಎಡಿಇ 96 ದಿನಾಂಕ: 20-10-1999 ರ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಎಸ್‌.ಪಿ. ತುಂಬದ್‌, ನಿವೃತ್ತ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 
ಸೆಷನ್ಸ್‌ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರನ್ನು ವಿಚಾರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ವಿಚಾರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು 
ಬದಲಾಯಿಸಿ ದಿನಾಂಕ: 17-07-2000ರ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರನ್ನು 
ವಿಚಾರಣಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 

ಸದರಿ ಆದೇಶದನ್ವಯ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಜ೦ಟಿ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ವಿಚಾರಣಾಧಿಕಾರಿಯವರು 
ದಿನಾಂಕ: 08-07-2004 ರ ವಿಚಾರಣಾ ವರದಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ವಿಚಾರಣಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಕಂಡ 
ಆರೋಪಿ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರ ವಿರುದ್ಧ ಆರೊಪಗಳು ಸಾಬೀತಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. 
ವಿಚಾರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀಡಿರುವ ವರದಿಯು ಸಮಂಜಸವಾಗಿರದ ಕಾರಣ ವಿಚಾರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವರದಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪದೇ 
ಆರೋಪಿತರು ಕರ್ತವ್ಯ ಚ್ಯುತಿ ಎಸಗಿರುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, 1957 ರ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರೀಕ ಸೇವಾ (ವರ್ಗೀಕರಣ, 
ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮನವಿ) ನಿಯಮಗಳ ನಿಯಮ 8 (11) ರನ್ವಯ ಶ್ರೀ ಕೆ. ಭೀಮರಾವ್‌, ಹಿಂದಿನ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, 
ಬೀದರ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು ಇವರಿಗೆ ಎರಡು ವಾರ್ಷಿಕ ವೇತನ ಬಡ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಂಚಿತ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ತಡೆಹಿಡಿದು ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ 
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ: (1) ದಿನಾಂಕ: 29-06-2006 ರ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ದಿನಾಂಕ: 29-06-2006 ರ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಶ್ರೀ ಕೆ. ಭೀಮರಾವ್‌, ವಿಶೇಷ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, 
ಕೆ.ಎಸ್‌.ಎಫ್‌.ಸಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರು ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ: (2) ರಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 30-09-2008 ರಂದು 
ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರೀಕ ಸೇವಾ (ಸಿಸಿಎ) ನಿಯಮಗಳು 1957 ರ ನಿಯಮ 18 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ 
ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಘನತೆವೆತ್ತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಮಂಡಿಸುವಂತೆ "ದಿನಾಂಕ: 
24-10-2008ರ ಪತೆದಲ್ಲಿ ಘನತೆವೆತ್ತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಸಚಿವಾಲಯವು ಸೊಚಿಸಿದನ್ವಯ, ಕಂಡಿಕೆವಾರು ಷರಾಗಳನ್ನು 
ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ನಿವೇದನಾ ಟಿಪ್ಪಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಘನತೆವೆತ್ತ" ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಸದರಿ ಮೇಲ್ಮನವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಘನತೆವೆತ್ತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಆದೇಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 

“| Have considered the appeal petition “Submitted under rule 18 of KCS (ರೆಲA) Rules 1957 by Sri 

K. Bhimarao, former Tahsildar, Bidar (Now Tahsildar Grade-l, KSFC, Bangalore) against the Government 
Order No. RD 44 ADE 96 dated 29" June 2006 imposing the penalty of withholding of two annual 
increments with cumulative effect, in the light of the contentions raised in the appeal petition and on 
perusal of the connected enquiry and appeal records. 

The only charge of issuing a false income certificate to Sri Shivaji, framed against the appelant 
has been held by the inquiry officer as not proved on the grounds that such a certificate was issued only 
to Sri. Shivaji’s wife and also that as Tahsildar, the appeilant was expected only to sign several income 
certificates based on supporting documents verified by his subordinates. This aspect has been 
overlooked by the Government while imposing the penalty. However, it cannot be totally disagreed that as 
competent authority, the Tahsildar had to cross verify the reports submitted by his subordinates. 

Given the overall circumstances of the case, | partly allow the appeal and modify the penalty 
imposed on the appellant to that of withholding two annual increments without cumulative effect.” 


(GS 44 RAC 2008) 50/- 
(H.R. BHARDWAJ) 


Governor of Karnataka 
ಅದರಂತೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಆದೇಶ. 


ಭಾಗ-೧ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ ೨೩, ೨೦೧೦ ೨೪೪೭ 





ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಕಂಇ 286 ಎಎಸ್‌ಡಿ 2009 ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ : 19-05-2010 
ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ಅಂಶಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಕಂಇ. 44 ಎಡಿಇ 1996 
ದಿನಾಂಕ: 29-06-2006 ರಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಿರುವ ದಂಡನೆಯನ್ನು ಭಾಗಶಃ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ, ಶ್ರೀ ಕೆ. ಭೀಮರಾವ್‌, ಹಿಂದಿನ 
ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ಬೀದರ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಶೇಷ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ಕೆ.ಎಸ್‌.ಎಫ್‌.ಸಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಎರಡು ವಾರ್ಷಿಕ 
ವೇತನ ಬಡ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಂಚಿತ ಪರಿಣಾಮ ಇಲ್ಲದಂತೆ ತಡೆಹಿಡಿಯುವ ದಂಡನೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. 
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆಜ್ಞಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 


ಎಸ್‌.ಬಿ. ಸಸಾಲಟ್ಟಿ 
ಪಿ.ಆರ್‌. 1353 ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ಸೇವೆಗಳು-3) 
ಕಂದಾಯ ಸಚಿವಾಲಯ 
ವಿಷಯ : ಶ್ರೀ ಎಂ.ವಿ. ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿರೆಡ್ಡಿ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ (ನಿವೃತ್ತ) ಇವರ ಅಮಾನತ್ತಿನ ಅವಧಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ, 
ಆರ್ಥಿಕ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 
ಓದಲಾಗಿದೆ: 1) ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಕಂಇ 60 ಎಡಿಇ 2002, ದಿನಾಂಕ 22-11-2002. 
2) ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಕಂಇ 60 ಎಡಿಇ 2002, ದಿನಾ೦ಕ 18-03-2003. 
3) ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಕಂಇ 60 ಎಡಿಇ 2002, ದಿನಾ೦ಕ 10-05-2004. 
4) ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಕಂಇ 41 ಎಡಿಇ 2004, ದಿನಾ೦ಕ 28-02-2005. 
5) ಮಾನ್ಯ ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಯ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 4443/2005 ರಲ್ಲಿನ ಆದೇಶ ದಿನಾ೦ಕ 18-12-2009. 
ಸ್ತಾವನೆ : 
ಶ್ರೀ ಎಂ.ವಿ. ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿರೆಡ್ಡಿ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ ಇವರು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆಯುವ ಮೊದಲು ನಿಗದಿತ 
ಇಲಾಖಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು, ಸರ್ಕಾರವು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೂರುಗಳ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ 
ಆರೋಪಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಸದರಿ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಉಲ್ಲೇಖ (1ರ, ದಿನಾಂಕ: 22-11-2002ರ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ 
ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ಬಾಕಿ ಇಟ್ಟು, ಸೇವೆಯಿ೦ದ ಅಮಾನತ್ತುಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 
(2)ರ ದಿನಾಂಕ 18-06-2003ರ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಅಮಾನತ್ತಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ, ಸೇವೆಗೆ ಪುನರ್‌ 
ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ (3)ರಲ್ಲಿ ಓದಲಾದ ದಿನಾಂಕ 10-05-2004ರ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಲಾಖಾ 
ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿತ್ತು. 
ದಿನಾಂಕ: 22-11-2002 ರಿಂದ 18-06-2003 ರ ವರೆಗಿನ ಅಮಾನತ್ತಿನ ಅವಧಿಯನ್ನು ಕರ್ತವ್ಯದ ಅವಧಿಯೆಂದು 
ಪರಿಗಣಿಸುವಂತೆ ಶ್ರೀ ಎಂ.ವಿ. ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿರೆಡ್ಡಿ ಇವರು ದಿನಾ೦ಕ 12-06-2004 ರಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. 
ಸದರಿ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಎರುದ್ಧ ಮಾಡಲಾದ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದ 
ಹಳೆಯ ಸಂಬಂಧಿತ ದಾಖಲೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ, ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ (4ರಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 
28-02-2005ರ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಅಧಿಕಾರಿಯ ದಿನಾ೦ಕ 22-11-2002 ರಿ೦ದ 18-06-2003 ರವರೆಗಿನ ನಿಲಂಬನಾ 
ಅವಧಿಯನ್ನು "ನಿಲಂಬನಾ ಅವಧಿಯೆಂದೆ' ಪರಿಗಣಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 
ಸದರಿ ಆದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಶ್ರೀ ಎಂ.ವಿ.ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿರೆಡ್ಡಿ, ಇವರು ಮಾನ್ಯ ಕೆ.ಎ.ಟಿ. ಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 4443/05ನ್ನು 
ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಾನ್ಯ ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಯು ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ, ಶ್ರೀ ಎಂ.ವಿ. ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿರೆಡ್ಡಿ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ 
ಇವರ ದಿನಾಂಕ: 22-11-2002 ರಿಂದ 18-06-2003ರ ವರೆಗಿನ ನಿಲಂಬನಾ ಅವಧಿಯನ್ನು “ಕರ್ತವ್ಯದ ಅವಧಿಯೆಂದು' 
ಪರಿಗಣಿಸಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವಂತೆ ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ (5ರಲ್ಲಿ ಓದಲಾದ ದಿನಾಂಕ 
18-12-2009ರಲ್ಲಿ ಆದೇಶಿಸಿರುತ್ತದೆ. 
ಸರ್ಕಾರವು ಮಾನ್ಯ ಕೆ.ಎ.ಟಿ.ಯ ಆದೇಶವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಶ್ರೀ ಎಂ.ವಿ. ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿರೆಡ್ಡಿ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ (ಪ್ರಸ್ತುತ 
ನಿವೃತ್ತ) ಇವರು ನಿಲಂಬನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಕರ್ತವ್ಯದ ಅವಧಿಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಆದೇಶ 
ಹೊರಡಿಸಿದೆ. 


(WL 


೨೪೪೮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ ೨೩, ೨೦೧೦ ಭಾಗ-೧ 





ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಆರ್‌ಡಿ 160 ಎಎಸ್‌ಡಿ 2005, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ : 17-05-2010 
ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ ಅಂಶಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀ ಎಂ.ವಿ. ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿರೆಡ್ಡಿ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ (ನಿವೃತ್ತ) ಇವರ 
ದಿನಾಂಕ: 22-11-2002 ರಿಂದ 18-06-2003 ರವರೆಗಿನ ನಿಲಂಬನಾ ಅವಧಿಯನ್ನು “ಕರ್ತವ್ಯದ ಅವಧಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ, 


ಆರ್ಥಿಕ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. 
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆಜ್ಞಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 


ಎಸ್‌.ಬಿ. ಸಸಾಲಟ್ಟಿ 
ಪಿ.ಆರ್‌. 1354 ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ಸೇವೆಗಳು-3) 


ENERGY SECRETARIAT 
Sub : Constitution of State level Allotment Committee for Renewable Energy Projects-reg. 
Ref : 1) Government Order No. DE 177 NCE 2000 Dated: 15-02-2001. 
2) Government Order No. EN 354 NCE 2008 Dated: 19-01-2010. 
3) Letter No. KREDL/01/REP/2010/VOL-3/740 Dated: 11/12-03-2010 received from 
the Managing Director, Karnataka Renewable Energy Development Limited, 
Bangalore. 
Preamble : 

In the Government Order read at (1) above, Government have constituted the committee for 
allotment of mini hydel scheme and wind power projects to independent power producers. 

In the Government Order read at (2) above, Government of Karnataka have announced Karnataka 
Renewable Energy Policy 2009-14. The same was published in the special official Gazette dated 09-02- 
2010. Para 9 (i) of the Karnataka Renewable Energy Policy 2009-14 envisages formation of a allotment 
committee under the chairmanship of the Additional Chief Secretary/Principal Secretary, Energy 
Department, Government of Karnataka. 

The Managing Director, Karnataka Renewable Energy Development Limited in his letter read at (3) 
above, has requested to constitute State Level Allotment Committee as required under Karnataka 
Renewable Energy Policy 2009-14. Hence the following Order :- 

GOVERNMENT ORDER No. : EN 107 NCE 2010, BANGALORE, DATED : 19-05-2010 
In supersession of the Government Order No. DE 177 NCE 2000 dated: 
15-02-2001, Government are pleased to Constitute a State Level Allotment committee consisting of the 
following members to consider the allotment of capacity of the Renewable Energy projects to the private 
entrepreneurs:- 
































1 The Additional Chief Secretary/Principal Secretary to Chairman 
Government, Energy Department. 

2 The Principal Secretary/Secretary to Government, Revenue Member 
Department. 

3 The Principal Secretary/Secretary to Government (Forest), Member 
Forest, Ecology and Environment Department. 

4 The Principal Secretary/Secretary to Government, Water Member 
Resources Department. 

5 The Managing Director, Member 
Karnataka Renewable Energy Development Limited. 

6 The Chief Conservator of Forests (Forest Conservation), Member 
Government of Karnataka. 

7 The Director (Technical), Member 
Karnataka Power Corporation Limited 

8 The Director (Transmission), Member 
Karnataka Power Transmission Corporation Limited 

9 The Deputy Secretary to Government, Convener 
Energy Department. 
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The committee shall meet periodically, at least once in a every quarter. 

The Karnataka Renewable Energy Development Limited shall place the proposals received 
during the preceding quarter before the Allotment Committee with due scrutiny/evaluation and 
recommendations. 

By Order and in the name of the Governor of Karnataka 


S.J. Sampath Kumar 


P.R. 1355 Under Secretary to Government 
Energy Department. 
ENERGY SECRETARIAT 
Sub : Release of Tariff Subsidy to ESCOMs for FY 2009-10 and other cash support to 


KPTCL, ESCOMs and Pension and Gratuity Trust adjustment of dues to KPTCL, 


ESCOMs and KPCL to Government of Karnataka. 


Read:- 


(1) 


(2) 


Government Orders towards RE (Tariff) Subsidy released to ESCOMs. 


(Rs. in crores) 





















































EN 50 EEB 2009 dated 09-04-2009 161.00 
EN 50 EEB 2009 dated 30-05-2009 85.00 
EN 50 EEB 2009 dated 20-06-2009 276.52 
EN 50 EEB 2009 dated 27-06-2009 100.00 
EN 50 EEB 2009 dated 11-08-2009 89.83 
EN 18 PSR 2008 dated 26-10-2009 5.98 
EN 50 EEB 2009 dated 29-10-2009 84.96 
EN 50 EEB 2009 dated 30-11-2009 89.75 
EN 18 PSR 2009 dated 03-12-2009 2.99 
EN 50 EEB 2009 dated 18-01-2010 91.03 
EN 50 EEB 2009 dated 09-02-2010 & 200.00 
Corrigendum dated 31-03-2010 
EN 50 EEB 2009 dated 16-02-2010 32.21 
EN 18 PSR 2008 dated 15-02-2010 2.99 
EN 37 PSR 2009 dated 31-03-2010 65.62 
Total : 1287.88 





Government Orders towards tariff subsidy claims of ESCOMs for power 


supply to IP sets of 


















































upto 10 HP 

EN 37 PSR 2009 dated 15-04-2009 89.00 

EN 37 PSR 2009 dated 30-05-2009 40.00 

EN 37 PSR 2009 dated 19-06-2009 73.48 

EN 37 PSR 2009 dated 11-08-2009 60.17 

EN 37 PSR 2009 dated 26-10-2009 59.06 

EN 37 PSR 2009 dated 03-12-2009 57.26 

EN 37 PSR 2009 dated 18-01-2010 58.97 

EN 37 PSR 2009 dated 15-02-2010 14.80 

EN 37 PSR 2009 dated 31-03-2010 98.31 
Total: 551.05 

(3) Government Orders for Pension Contribution amount released to Pension & Gratuity Trusts. 

EN 33 PSR 2009 dated 04-06-2009 100.00 
EN 33 PSR 2009 dated 31-08-2009 100.00 

EN 33 PSR 2009 dated 15-01-2010 50.00 
Total : 250.00 














೨೪೫೦ 
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(6) 


(9) 


(10) 


(Rs.in crores) 





6.0. No. EN 60 EEB 2009 dated 14-08-2009 
(subsidy released to Sathy Sai Hospital) 





1.65 








Rs.in crores) 






























































6.0. No. EN 16 PPC 2009 dated 24-09-2009 0.06 
(Professional fee released to the Advocates) 
Government Orders for Debt Servicing of PFC & REC Loan. 
EN 119 EEB 2007 dated 01-04-2009 29.08 
EN 119 EEB 2009 dated 10-07-2009 10.62 
EN 119 EEB 2007 dated 09-10-2009 25.46 
EN 119 EEB 2007 dated 02-01-2010 10.21 
Total : 75.37 
Government Orders on EQUITY INFUSION to KPTCL/ESCOMs. 
EN 95 PSR 2009 dated 01-09-2009 175.00 
EN 67 PSR 2009 dated 25-03-2010 275.00 
EN 67 PSR 2009 dated 31-03-2010 225.00 
Total : 675.00 
Government Orders on EQUITY INFUSION to KPCL 
EN 18 PSR 2009 dated 18-03-2010 250.00 
EN 18 PSR 2009 dated 31-03-2010 250.00 
Total : 500.00 
Total Support for FY 2009-10 by Gok 3341.01 











KPCL letter No. ಗಿ1 ೦5 D/ dated 18-03-2010 & 31-03-2010. 


KPTCL letter No. FA (A&R)/KCO-30/14386/ 2009-10 dated 31-03-2010. 


Preamble: 
In Government Orders read at (1) above, Tariff Subsidy (RE subsidy) amount of Rs. 1287.88 
crores has been released in FY 2009-10 to ESCOMs/Hukkeri Rural Electric Co-operative Society. 
In the Government Order read at (2) above, an amount of Rs. 551.05 crores has been released in 
FY 2009-10 towards ESCOMs’ claims for power supply to IP sets of upto 10 HP. 

In the letter read at (9) above,KPCL has furnished the details for amount payable by it to 


il 


2. 


Government of Karnataka for FY 2009-10. 


In the letter read at (10) above, KPTCL has furnished the details as under for amount payable 
during 2009-10 to Government of Karnataka by KPTCL, ESCOMs and KPCL and has requested 
to Government to issue a Tripartite Adjustment Order to be accounted in the books of KPTCL, 


ESCOMs, KPCL and Gok for the year 2009-10. 


(a) Amount payable by KPTCL 10 Gok 


(Rs. in crores) 











Guarantee commission Payable to Gok 0.39 
Interest on APDRP Loan 0.96 
Principal repayment of APDRP Loan 0.59 

Total (a) 1.94 
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(0) Amount payable by ESCOMs to GoK 
BESCOM | MESCOM | CESC | HESCOM | GESCOM | Total 
Guarantee Commission 0.11 0.06 0.04 0.13 0.05 0.39 
Electricity Tax collected & 24.74 20.53 54.00 48.70 147.97 
retained 
Principal Due-APDRP Loan 4.17 0.08 2.15 5.44 0.71 12.55 
Interest Due-APDRP Loan 6.71 0.13 3.45 8.76 1.15 20.20 
Principal Due-PMGY Loan 0.11 0.33 0.53 0.97 
Interest Due PMGY Loan 0.18 0.43 0.63 0.98 2.22 
Ganga Kalyana Interest 0.09 0.40 0.49 
Ganga Kalyana Principal 0.12 0.52 0.64 
Total (b) 11.28 25.65 26.17 70.21 52.12 185.43 
Total (a+b) 187.37 
(c) Amount payable by KPCL to Gok 
Electricity Auxiliary consumption 4.50 
Guarantee Commission payable to Gok 2.71 
Royalty payable to GoK 55.83 
Total (c) 63.04 
Total (8--0--0) 250.41 














Accordingly, the request of KPCL & KPTCL has been examined and the following orders are issued. 
GOVERNMENT ORDER No. : EN 36 PSR 2009/೧1 BANGALORE, DATED : 31°" MARcH 2010 


Government accords approval for the following adjustments in the books of accounts of KPTCL, 
ESCOMs, KPCL and Gok for the FY 2009-10. 
A sum of Rs. 187.37 crores (Rupees one hundred eighty seven crore and thirty seven lakhs) 
being the portion of dues by KPTCL and ESCOMs to GoK and Rs.63.04 crores (Rupees sixty three 
crores and four lakhs) being portion of KPCL’s dues to Gok have to be accounted as under: 


A-KPTCL’s ESCOM’s PORTION 





























Rs. in crores. 
DEBIT CREDIT 
Head of Account Amount Head of Account Amount 
(in Crores) (in Crores) 
Subsidy to 187.37 Electricity 0043-00-101-0-01 147.97 
KPTCL/ESCOMs ESCOMs-147-97 Cr 
2801-80-101-1-04-106 KPTCL-0.00 
Interest on loans to KPTCL/ 23.50 
ESCOMs 0049-04-190-0-02 
PMGY — 2.22 Cr 
APDRP-20.79 Cr 
Ganga Kalyana 0.49 Cr 
Principal repayment to Loans: 15.12 
6801-00-205-1-02 
PMGY-0.97 Cr 
APDRP-13.51 Cr 
Ganga Kalyana-0.64 Cr 
Guarantee Commission 0075-00- 0.78 
108-0-01 
ESCOMs-0.39 
KPTCL -- 0.39 
Total -A 187.37 187.37 
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B-KPCL's PORTION 











Rs. in crores. 
DEBIT CREDIT 
Head of Account Amount Head of Account Amount 
(in Crores) (in Crores) 
A. Subsidy to 63.04 Royalty from KPCL 0801-01-201-0- 55.83 


GESCOM 13.96 01 
HESCOM 49.08 
2801-80-101-1-04-106 








Guarantee Commission from KPCL 2.71 
0075-00-108-0-01 























Electricity Tax 0043-00-101-0-01 4.50 
Total -B 63.04 63.04 
Total -A+B 250.41 250.41 








A sum of Rs. 250.41 Crores (Two Hundred Fifty Crores and Forty One Lakhs) shall be adjusted 
among KPTCL, ESCOMs KPCL and Government of Karnataka for 2009-10. 

There is no outgo of cash. Therefore, Accountant General, Karnataka is requested to verify and 
carry out necessary adjustment in the Books of Accounts of Gok for the Year 2009-10. 

KPTCL, ESCOMs and KPCL are permitted to carryout necessary adjustment in their Books of 
Account for 2009-10. 

This Government Order is issue with the concurrence of Finance Department vide No. FD 773 
Exp-1/2010 dated 31.03.2010. 


By Order and in the name of the Governor of Karnataka 


S.J. Sampath Kumar 
P.R. 1356 Under Secretary to Government 
Energy Department. 


COMMERCE AND INDUSTRIES SECRETARIAT 
Sub: Approval to the Project Proposal of M/s. Deccan Exploration Services Pvt. Ltd. to 
explore and extract Gold Metal at Ganajur Village, Haveri Taluk & District. 
Read: Proceedings of the 22" State High Level Clearance Committee (SHLCC) Meeting 
held on 24-05-2010. 
Preamble: 

M/s. Deccan Exploration Services Pvt. Ltd. proposes to explore and extract Gold Metal at 
Ganajur Village, Haveri Taluk and District, with an investment of Rs. 267.00 crores, generating 
employment to about 218 persons. 

In the 2275 State High Level Clearance Committee (SHLCC) Meeting held on 24-05-2010, the 
proposal of the Company has been approved. 

Government has examined the recommendations made by the State High Level Clearance 
Committee in the 22" Meeting held on 24-05-2010, in all aspects. 

Hence the following Order. 

Government Order No.: C1 211 SPl 2010, Bangalore Dated: 02-06-2010 

Government is pleased to accord in principle approval to the project proposal of M/s. Deccan 
Exploration Services Pvt. Ltd., to explore and extract Gold Metal at Ganajur Village, Haveri Taluk and 
District, with an investment of Rs. 267.00 crores, generating employment to about 218 persons and 
extend the following infrastructure facilities, incentives and concessions. 





ಭಾಗ-೧ 


ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ ೨೩, ೨೦೧೦ ೨೪೫೩ 





INFRASTRUCTURE FACILITIES: 


1: 


2. 
3. 
4 


Land: 73 acres of Government land in Ganajur Village, Haveri Taluk & District, subject to the 
approval of Revenue Department and 72 acres in Ganajur Village, Haveri Taluk & District - 
U/s. 109 of KLR Act and conversion of the same for industrial use. 

Water: 3000 KLD from Kolur Kalasur barrage built across Varada river. 

Power: 5000 KVA to be serviced by GESCOM. 

Incentives and Concessions: As per applicable Industrial Policy of the State. 


GENERAL TERMS AND CONDITIONS: 


1. 


2. 


MOU: The project proponents will have to sign a MOU with the Government of Karnataka 

during the Global Investors meet in June 2010. 

Environment: The promoters to obtain CFE and CFO from KSPCB and environmental 

clearance from MOEF. GOI. 

Employment: The Company shall prepare a plan for development of Human Resources 

required for the project, train local people and provide employment to these trained local 

youth and comply with the provisions of Industrial Policy of Govt. of Karnataka. A copy of 

Human Resources Development plan shall be sent to the Commissioner for 1.D. & Director of 

Industries and Commerce for monitoring. 

Vendor Development: Where ever there is scope for vendor development for the project, 

the company shall prepare a vendor development plan, develop local vendors and procure 

the required inputs, components and sub assemblies from these local vendor units. A copy of 
the vendor development plan shall be sent to the Commissioner for |.D. & Director of 

Industries and Commerce for monitoring. 

Social Infrastructure Development: The Company is advised to take up social 

infrastructure development projects in the vicinity of the proposed location of the unit. A copy 

of such projects shall be sent to the Commissioner for 1.D. & Director of Industries and 

Commerce for monitoring. 

Others: 

a) The project proponents shall adopt rain water harvesting, waste water recycling and 
water conservation techniques. Zero discharge facility should be adopted wherever 
applicable. 

0) The promoters shall take all statutory and other necessary clearances from the 
competent authorities including GOI and shall submit milistones/progress in 
implementation of the project regularly, which will be monitored by the Department. 

This approval is valid for a period of two years from the date of issue. 


By Order and in the name of the Governor of Karnataka 


APARNA PAVATE 


P.R. No. 1541 Desk Officer (Technical Cell) 


Commerce & Industries Department 


COMMERCE AND INDUSTRIES SECRETARIAT 
Sub: Approval to the Project proposal of M/s. BEML Ltd., to establish a unit for manufacture 
of “Aircraft components/Assemblies and MRO Activities related to Aerospace 
Applications” at Aerospace SEZ, Near Bangalore International Airport, Devanahalli, 
Bangalore Rural District. 


Read: Proceedings of the 22" State High Level Clearnace Committee (SHLCC) Meeting 


Preamble: 


held on 24-05-2010. 


M/s. BEML Ltd., proposes to establish a unit for manufacture of “Aircraft components/Assemblies 
and MRO Activities related to Aerospace Applications” at Aerospace SEZ, Near Bangalore International 
Airport, Devanahalli Bangalore Rural District with an investment of Rs. 316.00 crores, generating 
employment to about 235 persons. 


೨೪೫೪ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ ೨೩, ೨೦೧೦ ಭಾಗ-೧ 





In the 2275 State High Level Clearance Committee (511.00) Meeting held on 24-05-2010, the 
proposal of the Company has been approved. 
Government has examined the recommendations made by the State High Level Clearance 

Committee in the 2275 Meeting held on 24-05-2010, in all aspects. 

Hence the following Order. 
Government Order No.: Cl 208 SPI 2010, Bangalore Dated: 02-06-2010 
Government is pleased to accord in principle approval to the project proposal of M/s. BEML Ltd., 
to establish a unit for manufacture of “Aircraft components/Assemblies and MRO Activities related to 

Aerospace Applications” at Aerospace SEZ, Near Bangalore International Airport, Devanahalli, Bangalore 

Rural District with an investment of Rs. 316.00 crores, generating employment to about 235 persons and 

extend the following infrastructure facilities, incentives and concessions. 

INFRASTRUCTURE FACILITIES: 

1. Land: 25 acres - Aerospace Industrial Area. Near Bangalore International Airport, 
Devanahalli, Bangalore Rural District. 

Water: 50 KLPD from KIADB 

Power: 2,500 KW to be serviced by BESCOM. 

Incentives and Concessions: As per applicable Industrial Policy of the State. 

GENERAL TERMS AND CONDITIONS: 

1. MOU: The project proponents will have to sign a MOU with the Government of Karnataka 
during the Global Investors meet in June 2010. 

2. Environment: The promoters to obtain CFE and CFO from KSPCB and environmental 
clearance from MOEF. GOI. 

3. Employment: The Company shall prepare a plan for development of Human Resources 
required for the project, train local people and provide employment to these trained local 
youth and comply with the provisions of Industrial Policy of Govt. of Karnataka. A copy of 
Human Resources Development plan shall be sent to the Commissioner for 1.೧. & 
Director of Industries and Commerce for monitoring. 


[|| 


4. Vendor Development: Where ever there is scope for vendor development for the 
project, the company shall prepare a vendor development plan, develop local vendors 
and procure the required inputs, components and sub assemblies from these local 
vendor units. A copy of the vendor development plan shall be sent to the Commissioner 
for 1.D. & Director of Industries and Commerce for monitoring. 

5. Social Infrastructure Development: The Company is advised to take up social 
infrastructure development projects in the vicinity of the proposed location of the unit. A 
copy of such projects shall be sent to the Commissioner for 1.D. & Director of Industries 
and Commerce for monitoring. 

6. Others: 


a) The project proponents shall adopt rain water harvesting, waste water recycling and 
water conservation techniques. Zero discharge facility should be adopted wherever 
applicable. 

0) The promoters shall take all statutory and other necessary clearances from the 
competent authorities including GOI and shall submit milestones/progress in 
implementation of the project regularly, which will be monitored by the Department. 


This approval is valid for a period of two years from the date of issue. 


By Order and in the name of the Governor of Karnataka 
APARNA PAVATE 
P.R. No. 1542 Desk Officer (Technical Cell) 
Commerce & Industries Department 


ಭಾಗ-೧ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ ೨೩, ೨೦೧೦ ೨೪೫೫ 





COMMERCE AND INDUSTRIES SECRETARIAT 
Sub: Approval to the Project proposal of M/s. Balaji Coke Industry Pvt. Ltd., to establish a 
“Low Ash Metallurgical Coke 2,40,000 TPA & 20 MW Waste Heat Recovery Power 
Plant” in Bellary District. 
Read: Proceedings of the 22" State High Level Clearance Committee (SHLCC) Meeting 
held on 24-05-2010. 
Preamble: 
M/s. Balaji Coke Industry Pvt. Ltd., proposes to establish a “Low Ash Metallurgical Coke 2,40,000 
TPA & 20 MW Waste Heat Recovery Power Plant” in Bellary District with an investment of Rs. 212.00 
crores, generating employment to about 172 persons. 
In the 2275 State High Level Clearance Committee (SHLCC) Meeting held on 24-05-2010, the 
proposal of the Company has been approved. 
Government has examined the recommendations made by the State High Level Clearance 
Committee in the 227" Meeting held on 24-05-2010, in all aspects. 
Hence the following Order. 
Government Order No.: Cl 216 SPI 2010, Bangalore Dated: 02-06-2010 
Government is pleased to accord in principle approval to the project proposal of M/s. Balaji Coke 
Industry Pvt. Ltd., to establish a “Low Ash Metallurgical Coke 2,40,000 TPA & 20 MW Waste Heat 
Recovery Power Plant’ in Bellary District, with an investment of Rs. 212.00 crores, generating 
employment to about 172 persons and extend the following infrastructure facilities, incentives and 
concessions. 
INFRASTRUCTURE FACILITIES: 
1. Land: 100 acres in Vijayanagara Area Development Authority in Bellary, Hospet and Sandur 
Taluks. 
Water: 3500 KLD to be supplied by VADA subject to availability. 
Power: 1100 KVA to be serviced by GESCOM till the commencement of power generation. 
4. Incentives and Concessions: As per applicable Industrial Policy of the State. 
GENERAL TERMS AND CONDITIONS: 
1. MOU: The project proponents will have to sign a MOU with the Government of Karnataka 
during the Global Investors meet in June 2010. 
Environment: The promoters to obtain CFE and CFO from KSPCB and environmental 
clearance from MOEF. GOI. 
Employment: The Company shall prepare a plan for development of Human Resources 
required for the project, train local people and provide employment to these trained local 
youth and comply with the provisions of Industrial Policy of Govt. of Karnataka. A copy of 
Human Resources Development plan shall be sent to the Commissioner for 1.D. & Director of 
Industries and Commerce for monitoring. 
Vendor Development: Where ever there is scope for vendor development for the project, 
the company shall prepare a vendor development plan, develop local vendors and procure 
the required inputs, components and sub assemblies from these local vendor units. A copy of 
the vendor development plan shall be sent to the Commissioner for 1.D. & Director of 
Industries and Commerce for monitoring. 
Social Infrastructure Development: The Company is advised to take up social 
infrastructure development projects in the vicinity of the proposed location of the unit. A copy 
of such projects shall be sent to the Commissioner for 1.D. & Director of Industries and 
Commerce for monitoring. 
Others: 
a) The project proponents shall provide employment to at least one member of the 
family of each land looser as the land is being acquired through VADA. 
0) The project proponents shall adopt rain water harvesting, waste water recycling and 
water conservation techniques. Zero discharge facility should be adopted wherever 
applicable. 
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c) The promoters shall take all statutory and other necessary clearances from the 
competent authorities including GOI and shall submit milestones/progress in 
implementation of the project regularly, which will be monitored by the Department. 

This approval is valid for a period of two years from the date of issue. 


By Order and in the name of the Governor of Karnataka 


APARNA PAVATE 
P.R. No. 1543 Desk Officer (Technical Cell) 
Commerce & Industries Department 


COMMERCE AND INDUSTRIES SECRETARIAT 
Sub: Approval to the Project proposal of M/s. Bharat Forge Ltd., to establish ೩ “2x270 MW 
Coal Based Thermal Power Plant” at a suitable location. 
Read: Proceedings of the 22" State High Level Clearance Committee (SHLCC) Meeting 
held on 24-05-2010. 
Preamble: 
M/s. Bharat Forge Ltd., proposes to establish ೩ “2270 MW Coal Based Thermal Power Plant” at 
a suitable location, with an investment of Rs. 1584 crores, generating employment to about 65 persons. 
In the 2275 State High Level Clearance Committee (SHLCC) Meeting held on 24-05-2010, the 
proposal of the Company has been approved. 
Government has examined the recommendations made by the State High Level Clearance 
Committee in the 22™ Meeting held on 24-05-2010, in all aspects. 
Hence the following Order. 
Government Order No.: Cl 193 SPI 2010, Bangalore Dated: 02-06-2010 
Government is pleased to accord in principle approval to the project proposal of M/s. Bharat 
Forge Ltd., to establish a “2270 MW Coal Based Thermal Power Plant” at a suitable location, with an 
investment of Rs. 1584 crores, generating employment to about 65 persons and extend the following 
infrastructure facilities, incentives and concessions. 
INFRASTRUCTURE FACILITIES: 
1. Land: 850 acres - KIADB to acquire and allot as SUC at a suitable location identified by the 
company. 


2. Water: 45 MGD of water from the nearest source, subject to approval of the Water 
Resources Department. 

3. Power: Not required. 

4. Incentives and Concessions: As per applicable Energy Policy of the State. 


GENERAL TERMS AND CONDITIONS: 
1. MOU: The project proponents will have to sign a MOU with the Government of Karnataka 
during the Global Investors meet in June 2010. 


2. Power Purchase: The project proponent should make arrangements with KPTCL to supply 
at least 30% of generated power to the State Grid through PPA with respective and approach 
KERC for price fixation. 

3. Environment: The promoters to obtain CFE and CFO from KSPCB and environmental 
clearance from MOEF. GOI. 

4. Employment: The Company shall prepare a plan for development of Human Resources 
required for the project, train local people and provide employment to these trained local 
youth and comply with the provisions of Industrial Policy of Govt. of Karnataka. A copy of 
Human Resources Development plan shall be sent to the Commissioner for 1.D. & Director of 
Industries and Commerce for monitoring. 

5. Vendor Development: Where ever there is scope for vendor development for the project, 


the company shall prepare a vendor development plan, develop local vendors and procure 
the required inputs, components and sub assemblies from these local vendor units. A copy of 
the vendor development plan shall be sent to the Commissioner for |1.D. & Director of 
Industries and Commerce for monitoring. 
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Social Infrastructure Development: The Company is advised to take up social 
infrastructure development projects in the vicinity of the proposed location of the unit. A copy 
of such projects shall be sent to the Commissioner for 1.D. & Director of Industries and 
Commerce for monitoring. 

7. Others: 

a) The project proponents shall provide employment to at least one member of the 
family of each land looser as the land is being acquired through KIADB. 

0) The project proponents shall adopt rain water harvesting, waste water recycling and 
water conservation techniques. Zero discharge facility should be adopted wherever 
applicable. 

c) The promoters shall take all statutory and other necessary clearances from the 
competent authorities including GOI and shall submit milestones/progress in 
implementation of the project regularly, which will be monitored by the Department. 

This approval is valid for a period of two years from the date of issue. 


By Order and in the name of the Governor of Karnataka 


APARNA PAVATE 
P.R. No. 1544 Desk Officer (Technical Cell) 
Commerce & Industries Department 


COMMERCE AND INDUSTRIES SECRETARIAT 
Sub: Approval to the Project proposal of M/s. Poweronicks Ltd., to establish a “12 MW 
Poultry Based Power Project” at Siruguppa Village and Taluk, Bellary District. 
Read: Proceedings of the 22" State High Level Clearance Committee (SHLCC) Meeting 
held on 24-05-2010. 
Preamble: 

M/s. Poweronicks Ltd., proposes to establish a 12 MW Poultry Based Power Project” at 
Siruguppa Village and Taluk, Bellary District, with an investment of Rs. 70.70 crores, generating 
employment to about 75 persons. 

In the 2275 State High Level Clearance Committee (SHLCC) Meeting held on 24-05-2010, the 
proposal of the Company has been approved. 

Government has examined the recommendations made by the State High Level Clearance 
Committee in the 227" Meeting held on 24-05-2010, in all aspects. 

Hence the following Order. 

Government Order No.: Cl 225 SPI 2010, Bangalore Dated: 02-06-2010 

Government is pleased to accord in principle approval to the project proposal of M/s. 
Poweronicks Ltd., to establish a 12 MW Poultry Based Power Project’ at Siruguppa Village and Taluk, 
Bellary District, with an investment of Rs. 70.70 crores, generating employment to about 75 persons and 
extend the following infrastructure facilities, incentives and concessions. 

INFRASTRUCTURE FACILITIES: 


1. Land: 36.89 acres - existing land in Sirugupp Village and Taluk, Bellary District. 

2. Water: 0.04 MLD of water from Tungabhadra river, subject to approval of the Water 
Resources Department. 

3. Power: 50 KVA to be serviced by GESCOM. 

4. Incentives and Concessions: As per applicable Renewable Energy Policy of the State. 


GENERAL TERMS AND CONDITIONS: 
1. MOU: The project proponents will have to sign a MOU with the Government of Karnataka 
during the Global Investors meet in June 2010. 


2. Environment: The promoters to obtain CFE and CFO from KSPCB and environmental 
clearance from MOEF. GOI. 
3. Employment: The Company shall prepare a plan for development of Human Resources 


required for the project, train local people and provide employment to these trained local 
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youth and comply with the provisions of Industrial Policy of Govt. of Karnataka. A copy of 
Human Resources Development plan shall be sent to the Commissioner for 1.D. & Director of 
Industries and Commerce for monitoring. 

Vendor Development: Where ever there is scope for vendor development for the project, 
the company shall prepare a vendor development plan, develop local vendors and procure 
the required inputs, components and sub assemblies from these local vendor units. A copy of 
the vendor development plan shall be sent to the Commissioner for |.D. & Director of 
Industries and Commerce for monitoring. 

Social Infrastructure Development: The Company is advised to take up social 
infrastructure development projects in the vicinity of the proposed location of the unit. A copy 
of such projects shall be sent to the Commissioner for 1.D. & Director of Industries and 
Commerce for monitoring. 

Others: 

a) The project proponents shall adopt rain water harvesting, waste water recycling and 
water conservation techniques, Zero discharge facility should be adopted wherever 
applicable. 

0) The promoters shall take all statutory and other necessary clearances from the 
competent authorities including GOI and shall submit milestones/progress in 
implementation of the project regularly, which will be monitored by the Department. 

This approval is valid for a period of two years from the date of issue. 
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By Order and in the name of the Governor of Karnataka 


APARNA PAVATE 
P.R. No. 1545 Desk Officer (Technical Cell) 
Commerce & Industries Department 


COMMERCE & INDUSTRIES SECRETARIAT 
Sub :- Approval to the Project Proposal of M/s. N. K. Ulilities Ltd., to establish a “300 MW Coal 
Based Power Plant” at Achanur Village, Bagalkot District. 
Read :- 1. Proceedings of the 16" State High Level Clearance Committee (SHLCC) meeting 
held on 19-11-2008. 
2. Proceedings of the 20" State High Level Clearance Committee (SHLCC) meeting 
held on 05-01-2010. 


xx 


Preamble: 

M/s. N. K. Uliilities Ltd., proposed to establish a “300 MW Coal Based Power Plant” at 
Kagalagomba Village, Bagalkot District, with an investment of Rs. 1740.00 crores, generating 
employment to about 500 persons. 

In the 16" State High Level Clearance Committee (SHLCC) meeting held on 19-11-2008, the 
proposal of the Company has been approved. 

In the 20" State High Level Clearance Committee (SHLCC) meeting held on 05-01-2010, the 
proposal of the company for change of location from Kagalagomba Village to Achanur Village has been 
approved. 

Government has examined the recommendations made by the State High Level Clearance 
Committee in the 16" & 20" meetings in all aspects. 

Hence the following Order. 

Government Order No. Cl 261 SPI 2010, Bangalore, dated : 18-06-2010 

Government 15 pleased to accord in principle approval to the project proposal of Mis. N. K. 
Utilities Ltd., to establish a “300 MW Coal Based Power Plant” at Achanur Village, Bagalkot District. With 
an investment of Rs. 1740.00 crores, generating employment to about 500 persons and extend the 
following infrastructure facilities, incentives and concessions. 
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Infrastructure Facilities : 

1. Land: Inthe 1° phase the Company is permitted to purchase 225 acres of land at Sy. Nos. 10-to 
27 of Achanur Village U/s 109 of KLR Act and conversion of the same for industrial use and in the 
2nd phase KIADB to acquire and allot balance 275 acres of land. 

2. Water : 42,000 Cu. Mitr. per day (42 MLD) of water from Almatti dam, subject to approval of 
Water Resource Department and availability. Unit to minimize the usage of water and shall 
establish structure/facility for rain water harvesting, Water recycling and groundwater recharge. 
Conducting an annual ‘Water Audit’ is also recommended. 

3. Power : 2000 KW to be serviced by HESCOM and additional 7500 KW start up power for a 
period of 4-6 months. 

4. Incentives and Concessions : As per applicable Industrial/ Energy Policy. 

GENERAL TERMS AND CONDITIONS : 


il: 


Power Purchase : The project proponents should make arrangements to supply at least 
30% of generated power to the State Grid through PPA with the concern ESCOM and 
approach KERC for price fixation. 

Environment : The promoters to obtain CFE and CFO from KSPCB and environmental 
clearance from MOEF, GOI. 

Employment : The Company shall prepare a plan for development of Human Resources 
required for the project, train local people and provide employment to these trained local 
youth and comply with the provisions of Industrial Policy of Govt. of Karnataka. A copy of 
Human Resources Development plan shall be sent to the Commissioner for 1.D. & Director of 
Industries and Commerce for monitoring. 

Vendor Development : Wherever there is scope for vendor development for the project, the 
company shall prepare a vendor development plan, develop local vendors and procure the 
required inputs, components and sub assemblies from these local vendor units. A copy of the 
vendor development plan shall be sent to the Commissioner for 1.0. & Director of Industries 
and Commerce for monitoring. 

Social Infrastructure Development : The Company is advised to take up social 
infrastructure development projects in the vicinity of the proposed location of the unit. A copy 
of such projects shall be sent to the Commissioner for 1.D. & Director of Industries and 
Commerce for monitoring. 

Others : 

a) The project proponents shall provide employment to at least one member of the 
family of each land looser as the land is being acquired through KIADB. 

0) The project proponents shall adopt rain water harvesting, waste water recycling and 
water conservation techniques. Zero discharge facility should be adopted wherever 
applicable. 

c) The promoters shall take all statutory and other necessary clearances from the 
competent authorities including GOI and shall submit milestones/progress in 
implementation of the project regularly, which will be monitored by the Department. 


This approval is valid for a period of two years from the date of issue. 


P.R. 1596 


By Order and in the name of the Governor of Karnataka 


(Aparna Pavate) 
Desk Officer (Technical Cell) 
Commerce & Industries Department 
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COMMERCE & INDUSTRIES SECRETARIAT 
Sub :- Approval to the Project Proposal of M/s. Sovereign Distilleries Ltd., to establish a unit for 
“3500 TCD sugar Plant with 30 MW Co-generation Power Plant & 120 KLPD Distillery” at 
Terdal Village, Jamkhandi Taluk, Bagalkot District. 
Read :- Proceedings of the 22" State High Level Clearance Committee (SHLCC) meeting held 
on 24-05-2010. 


Preamble: 

M/s. Sovereign Distilleries Ltd., proposes to establish a unit for “3500 TCD sugar Plant with 30 
MW Co-generation Power Plant & 120 KLPD Distillery” at Terdal Village, Jamkhandi Taluk, Bagalkot 
District. With an investment of Rs. 455.33 crores, generating employment to about 350 persons. 

In the 2275 State High Level Clearance Committee (SHLCC) meeting held on 24-05-2010, the 

proposal of the Company has been approved. 
Government has examined the recommendations made by the State High Level Clearance 
Committee in the 2275 meeting held on 24-05-2010, in all aspects. 

Hence the following Order. 

Government Order No. Cl 241 SPI 2010, Bangalore, dated : 18-06-2010 

Government is pleased to accord in principle approval to the project proposal of M/s. Sovereign 
Distilleries Ltd., to establish a unit for “3500 TCD Sugar Plant with 30 MW Co-generation Power Plant 
& 120 KLPD Distillery” at Terdal Village, Jamkhandi Taluk, Bagalkot District, with an investment of Rs. 
455.33 crores, generating employment to about 350 persons subject to verification of the distance 
certificate from Survery of India and extend the following infrastructure facilities, incentives and 
concessions. 
Infrastructure Facilities : 

1. Land : 350 acres of land at different Sy. Nos. of Terdal Village, Jamkhandi Taluk, Bagalkot 
District to be purchased with permission U/s 109 of KLR Act and conversion of the same for 
industrial use. 

2. Water : 12 MLD to be supplied from Krishna River, subject to the approval of Water 
Resources Department. 

3. Power: 800 KVA to be serviced by HESCOM 

4. Incentives and Concessions : As per prevailing Industrial Policy of the State. 

GENERAL TERMS AND CONDITIONS : 

1. Environment : The promoters to obtain CFE and CFO from KSPCB and environmental 
clearance from MOEF, GOI. 

2. Employment : The Company shall prepare a plan for development of Human Resources 
required for the project, train local people and provide employment to these trained local 
youth and comply with the provisions of Industrial Policy of Govt. of Karnataka. A copy of 
Human Resources Development plan shall be sent to the Commissioner for 1.D. & Director of 
Industries and Commerce for monitoring. 

3. Vendor Development : Wherever there is scope for vendor development for the project, the 
company shall prepare a vendor development plan, develop local vendors and procure the 
required inputs, components and sub assemblies from these local vendor units. A copy of the 
vendor development plan shall be sent 10 the Commissioner for 1.೧. & Director of Industries 
and Commerce for monitoring. 

4. Social Infrastructure Development : The Company is advised to take up social 
infrastructure development projects in the vicinity of the proposed location of the unit. A copy 
of such projects shall be sent to the Commissioner for 1.D. & Director of Industries and 
Commerce for monitoring. 

5. Others: 

a) The project proponents shall adopt rain water harvesting, waste water recycling and 
water conservation techniques. Zero discharge facility should be adopted wherever 
applicable. 
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0) The promoters shall take all statutory and other necessary clearances from the 
competent authorities including GOI and shall submit milestones/progress in 
implementation of the project regularly, which will be monitored by the Department. 

This approval is valid for a period of two years from the date of issue. 


By Order and in the name of the Governor of Karnataka 


(Aparna Pavate) 
P.R. 1597 Desk Officer (Technical Cell) 
Commerce & Industries Department 


COMMERCE & INDUSTRIES SECRETARIAT 
Sub :- Approval to the Project Proposal of M/s. Prestige Estates Projects Ltd., to establish a 
“Residential Township” at Devanahalli Taluk, Bangalore Rural District. 
Read :- Proceedings of the 22" State High Level Clearance Committee (SHLCC) meeting held 
on 24-05-2010. 
Preamble: 
M/s. Prestige Estates Projects Ltd., proposes to establish a “Residential Township” at Devanahalli 
Taluk, Bangalore Rural District, with an investment of Rs. 600 crores, generating employment to about 
500 persons. 

In the 22" State High Level Clearance Committee (SHLCC) meeting held on 24-05-2010 the 

proposal of the Company has been approved. 
Government has examined the recommendations made by the State High Level Clearance 
Committee in the 2275 meeting held on 24-05-2010 in all aspects. 

Hence the following Order. 

Government Order No. Cl 231 SPI 2010, Bangalore, dated : 02-06-2010 

Government is pleased to accord in principle approval to the project proposal of M/s. 
Prestige Estates Projects Ltd., to establish a “Residential Township” at Devanahalli Taluk, Bangalore 
Rural District, with an investment of Rs. 600 crores, generating employment to about 500 persons and 
extend the following infrastructure facilities, incentives and concessions. 
Infrastructure Facilities : 

1. Land: 25 acres at KIADB Industrial Area, Devanahalli, Bangalore Rural District. 

2. Water: 1 MLD of water to be supplied by KIADB 

3. Power: 10000 KVA to be serviced by BESCOM 

4. Incentives and Concessions : Not eligible 

GENERAL TERMS AND CONDITIONS : 

1. MOU: The project proponents will have to sign a MOU with the Government of Karnataka 
during the Global Investors Meet in June 2010. 

2. Environment : The promoters to obtain CFE and CFO from KSPCB and environmental 
clearance from MOEF, GOI. 

3. Employment : The Company shall prepare a plan for development of Human Resources 
required for the project, train local people and provide employment to these trained local 
youth and comply with the provisions of Industrial Policy of Govt. of Karnataka. A copy of 
Human Resources Development plan shall be sent to the Commissioner for 1.D. & Director of 
Industries and Commerce for monitoring. 

4. Vendor Development : Wherever there is scope for vendor development for the project, the 
company shall prepare a vendor development plan, develop local vendors and procure the 
required inputs, components and sub assemblies from these local vendor units. A copy of the 
vendor development plan shall be sent 10 the Commissioner for 1.0. & Director of Industries 
and Commerce for monitoring. 

5. Social Infrastructure Development : The Company is advised to take up social 
infrastructure development projects in the vicinity of the proposed location of the unit. A copy 
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of such projects shall be sent to the Commissioner for 1.2. & Director of Industries and 
Commerce for monitoring. 
6. Others: 

a) The project proponents shall provide employment to at least one member of the 
family of each land looser as the land is being acquired through KIADB. 

0) The project proponents shall adopt rain water harvesting, waste water recycling and 
water conservation techniques. Zero discharge facility should be adopted wherever 
applicable. 

c) The promoters shall take all statutory and other necessary clearances from the 
competent authorities including GOI and shall submit milestones/progress in 
implementation of the project regularly, which will be monitored by the Department. 

This approval is valid for a period of two years from the date of issue. 


By Order and in the name of the Governor of Karnataka 


(Aparna Pavate) 
P.R. 1598 Desk Officer (Technical Cell) 
Commerce & Industries Department 


COMMERCE & INDUSTRIES SECRETARIAT 
Sub :- Extension of Time to implement the Cement Plant Project by M/s. Chettinad Cement 
Corporation Ltd., 
Read :- 1. Govt. Order No. Cl 117 5೧|। 2008, dated 26-04-2008 
2. Proceedings of the 22™ State High Level Clearance Committee (SHLCC) meeting 
held on 24-05-2010. 
Preamble: 
The proposal of M/s. Chettinad Cement Corporation Lid., to establish an “2.5 MTPA Cement 
Plant with30 MW Captive Power Generation” in Kallur Road Village, Chincholi Taluk, Gulbarga District- 
with an investment of Rs. 660 crores and employment to 335 persons was approved in the 14" SHLCC 
meeting held on 17-03-2008 and G.0. read at (1) above has been issued. 
In the 2275 State High Level Clearance Committee (SHLCC) meeting held on 24-05- 
2010, the committee approved for extension of time to implement the project by one year, for applicability 
of incentives and concessions under 2009-14 Industrial Policy, 2500 Cu. Mitrs. Per day from lower 
Mullamari River, subject to approval of the Water Resources Department, Permission to supply excess 
power produced by the company from its captive power plant to State grid, subject to obtaining approval 
from KERC and to purchase 355.37 acres of land for plant area at Sangam K Village, Chicholi Taluk, U/s 
109 of KLR Act. 
Hence the following Order. 
Government Order No. Cl 117 SPI 2008, Bangalore, dated : 11-06-2010 
Government is pleased to Permit M/s. Chettinad Cement Corporation Ltd., to 
1. Purchase 355.37 acres of land for plant area at Sangam K Village, Chincholi Taluk, U/s 109 of 
KLR act, for which Revenue Department has given permission vide Notification No. 
17/LRM/209/dt. 27-09-2009. 
2. Draw 2500 Cu. Mitrs. Of Water per day from lower Mullamari River, subject to approval of the 
Water Resources Department. 
3. Supply excess power produced by the company from its captive power plant to State grid, subject 
to obtaining approval from KERC. 
4. Avail Incentives and Concessions under 2009-14 Industrial Policy and 
5. Extend time limit for implementation of the project by one year (up to June 2011). 
By Order and in the name of the Governor of Karnataka 
(Aparna Pavate) 
P.R. 1599 Desk Officer (Technical Cell) 
Commerce & Industries Department 
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COMMERCE & INDUSTRIES SECRETARIAT 
Sub :- Approval to the Project Proposal of M/s. Rajshri Packagers Unit-ll Limited to establish an 
“Edible Oil Refining and Packing Unit” at Uttara Kannada District and Dakshina Kannada 
District. 
Read :- Proceedings of the 22" State High Level Clearance Committee (SHLCC) meeting held 
on 24-05-2010. 
Preamble: 
M/s. Rajshri Packagers Unit-ll Limited proposes to establish an “Edible Oil Refining and Packing 
Unit’ at Uttara Kannada District and Dakshina Kannada District, with an investment of Rs. 270 crores, 
generating employment to about 400 persons. 

In the 2275 State High Level Clearance Committee (SHLCC) meeting held on 24-05-2010 the 

proposal of the Company has been approved. 
Government has examined the recommendations made by the State High Level Clearance 
Committee in the 22 meeting held on 24-05-2010 in all aspects. 

Hence the following Order. 

Government Order No. Cl 209 SPI 2010, Bangalore, dated : 02-06-2010 

Government is pleased to accord in principle approval to the project proposal of M/s. Rajshri 
Packagers Unit-ll Limited to establish an “Edible Oil Refining and Packing Unit” at Uttara Kannada District 
and Dakshina Kannada District. with an investment of Rs. 270 crores, generating employment to about 
400 persons and extend the following infrastructure facilities, incentives and concessions. 
Infrastructure Facilities : 

1. Land: 10 acres - Karwar, Uttara Kannada District, 10 acres-Mangalore, Dakshina Kannada 
District. 

2. Water: 150 KLDto be met out of KIADB 

3. Power: 500 KVA each to be serviced by HESCOM & MESCOM 

4. Incentives and Concessions : As per applicable Industrial Policy of the State. 

GENERAL TERMS AND CONDITIONS : 

1. MOU: The project proponents will have to sign a MOU with the Government of Karnataka 
during the Global Investors Meet in June 2010. 

2. Environment : The promoters to obtain CFE and CFO from KSPCB and environmental 
clearance from MOEF, GOI. 

3. Employment : The Company shall prepare a plan for development of Human Resources 
required for the project, train local people and provide employment to these trained local 
youth and comply with the provisions of Industrial Policy of Govt. of Karnataka. A copy of 
Human Resources Development plan shall be sent to the Commissioner for 1.D. & Director of 
Industries and Commerce for monitoring. 

4. Vendor Development : Wherever there is scope for vendor development for the project, the 
company shall prepare a vendor development plan, develop local vendors and procure the 
required inputs, components and sub assemblies from these local vendor units. A copy of the 
vendor development plan shall be sent to the Commissioner for 1.೧. & Director of Industries 
and Commerce for monitoring. 

5. Social Infrastructure Development : The Company is advised to take up social 
infrastructure development projects in the vicinity of the proposed location of the unit. A copy 
of such projects shall be sent to the Commissioner for 1.D. & Director of Industries and 
Commerce for monitoring. 

6. Others: 

a) The project proponents shall provide employment to at least one member of the 
family of each land looser as the land is being acquired through KIADB. 

0) The project proponents shall adopt rain water harvesting, waste water recycling and 
water conservation techniques. Zero discharge facility should be adopted wherever 
applicable. 
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c) The promoters shall take all statutory and other necessary clearances from the 
competent authorities including GOI and shall submit milestones/progress in 
implementation of the project regularly, which will be monitored by the Department. 

This approval is valid for a period of two years from the date of issue. 


By Order and in the name of the Governor of Karnataka 


(Aparna Pavate) 
P.R. 1600 Desk Officer (Technical Cell) 
Commerce & Industries Department 


COMMERCE & INDUSTRIES SECRETARIAT 
Sub :- Approval to the Project Proposal of M/s. SBQ Steels Ltd., to establish an “Integrated 
Steel Plant-0.5 Million MTPA with 60 MW Captive Power Plant” in Bellary District. 
Read :- Proceedings of the 22" State High Level Clearance Committee (SHLCC) meeting held 
on 24-05-2010. 
Preamble: 
M/s. SBQ Steels Lid., proposes to establish an “Integrated Steel Plant-0.5 Million MTPA with 60 
MW Captive Power Plant’ in Bellary District, with an investment of Rs. 1200 crores, generating 
employment to about 1500 persons. 
In the 22" State High Level Clearance Committee (SHLCC) meeting held on 24-05-2010 the 
proposal of the Company has been approved. 
Government has examined the recommendations made by the State High Level Clearance 
Committee in the 22™ meeting held on 24-05-2010 in all aspects. 
Hence the following Order. 
Government Order No. Cl 246 SPI 2010, Bangalore, dated : 02-06-2010 
Government is pleased to accord in principle approval to the project proposal of M/s. SBQ 
Steels Ltd., to establish an “Integrated Steel Plant-0.5 Million MTPA with 60 MW Captive Power Plant” in 
Bellary District. with an investment of Rs. 1200 crores, generating employment to about 1500 persons 
and extend the following infrastructure facilities, incentives and concessions. 


Infrastructure Facilities : 

1. Land: 300 acres in Special Industrial Zone to be setup in Bellary, Hospet and Sandur Taluks 
by Vijayanagara Area Development Authority (VADA) 

2. Water: 20 MLD to be supplied by VADA, subject to availability 

3. Power: 50 MVA to be serviced by GESCOM 

4. Incentives and Concessions : As per applicable Industrial Policy of the State. 

GENERAL TERMS AND CONDITIONS : 

1. MOU: The project proponents will have to sign a MOU with the Government of Karnataka 
during the Global Investors Meet in June 2010. 

2. Environment : The promoters to obtain CFE and CFO from KSPCB and environmental 
clearance from MOEF, GOI. 

3. Employment : The Company shall prepare a plan for development of Human Resources 
required for the project, train local people and provide employment to these trained local 
youth and comply with the provisions of Industrial Policy of Govt. of Karnataka. A copy of 
Human Resources Development plan shall be sent to the Commissioner for 1.D. & Director of 
Industries and Commerce for monitoring. 

4. Vendor Development : Wherever there is scope for vendor development for the project, the 
company shall prepare a vendor development plan, develop local vendors and procure the 
required inputs, components and sub assemblies from these local vendor units. A copy of the 
vendor development plan shall be sent to the Commissioner for 1.0. & Director of Industries 
and Commerce for monitoring. 


ಭಾಗ-೧ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ ೨೩, ೨೦೧೦ ೨೪೬೫ 





5. Social Infrastructure Development : The Company is advised to take up social 
infrastructure development projects in the vicinity of the proposed location of the unit. A copy 
of such projects shall be sent to the Commissioner for 1.D. & Director of Industries and 
Commerce for monitoring. 

6. Others: 

a) The project proponents shall provide employment to at least one member of the 
family of each land looser as the land is being acquired through VADA. 

0) The project proponents shall adopt rain water harvesting, waste water recycling and 
water conservation techniques. Zero discharge facility should be adopted wherever 
applicable. 

c) The promoters shall take all statutory and other necessary clearances from the 
competent authorities including GOI and shall submit milestones/progress in 
implementation of the project regularly, which will be monitored by the Department. 

This approval is valid for a period of two years from the date of issue. 


By Order and in the name of the Governor of Karnataka 


(Aparna Pavate) 
P.R. 1601 Desk Officer (Technical Cell) 
Commerce & Industries Department 


COMMERCE & INDUSTRIES SECRETARIAT 
Sub :- Approval to the Project Proposal of M/s. Global Oil Industries Limited to establish an 
“Edible Oil Refining and Packing Unit (Sunflower oil, Soya, Rice bran and Vanaspati)” at 
Harohalli Industrial Area, Ramanagara District and Dharwad District. 
Read :- Proceedings of the 22" State High Level Clearance Committee (SHLCC) meeting held 
on 24-05-2010. 
Preamble: 

M/s. Global Oil Industries Limited proposes to establish an “Edible Oil Refining and Packing Unit 
(Sunflower oil, Soya, Rice bran and Vanaspati)” at Harohalli Industrial Area, Ramanagara District and 
Dharwad District, with an investment of Rs. 270.00 crores, generating employment to about 160 persons. 

In the 2275 State High Level Clearance Committee (SHLCC) meeting held on 24-05-2010 the 
proposal of the Company has been approved. 

Government has examined the recommendations made by the State High Level Clearance 
Committee in the 2275 meeting held on 24-05-2010 in all aspects. 

Hence the following Order. 

Government Order No. Cl 210 SPI 2010, Bangalore, dated : 02-06-2010 

Government is pleased to accord in principle approval to the project proposal of M/s. Global Oil 
Industries Limited to establish an “Edible Oil Refining and Packing Unit (Sunflower oil, Soya, Rice bran 
and Vanaspati)” at Harohalli Industrial Area, Ramanagara District and Dharwad District, with an 
investment of Rs. 270 crores, generating employment to about 160 persons and extend the following 
infrastructure facilities, incentives and concessions. 

Infrastructure Facilities : 

1. Land: 10 acres Harohalli Industrial Area, Ramanagara District, 10 acres-Dharwad District. 

2. Water: 150 KLD to met out of KIADB 

3. Power: 500 KVA each to be serviced by BESCOM & HESCOM 

4. Incentives and Concessions : As per applicable Industrial Policy of the State. 

GENERAL TERMS AND CONDITIONS : 
1. MOU: The project proponents will have to sign a MOU with the Government of Karnataka 
during the Global Investors Meet in June 2010. 

2. Environment : The promoters to obtain CFE and CFO from KSPCB and environmental 

clearance from MOEF, GOI. 


೨೪೬೬ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ ೨೩, ೨೦೧೦ ಭಾಗ-೧ 





3. Employment : The Company shall prepare a plan for development of Human Resources 
required for the project, train local people and provide employment to these trained local 
youth and comply with the provisions of Industrial Policy of Govt. of Karnataka. A copy of 
Human Resources Development plan shall be sent to the Commissioner for 1.D. & Director of 
Industries and Commerce for monitoring. 

4. Vendor Development : Wherever there is scope for vendor development for the project, the 
company shall prepare a vendor development plan, develop local vendors and procure the 
required inputs, components and sub assemblies from these local vendor units. A copy of the 
vendor development plan shall be sent to the Commissioner for 1.೧. & Director of Industries 
and Commerce for monitoring. 

5. Social Infrastructure Development : The Company is advised to take up social 
infrastructure development projects in the vicinity of the proposed location of the unit. A copy 
of such projects shall be sent to the Commissioner for 1.D. & Director of Industries and 
Commerce for monitoring. 

6. Others: 

a) The project proponents shall provide employment to at least one member of the 
family of each land looser as the land is being acquired through KIADB. 

0) The project proponents shall adopt rain water harvesting, waste water recycling and 
water conservation techniques. Zero discharge facility should be adopted wherever 
applicable. 

c) The promoters shall take all statutory and other necessary clearances from the 
competent authorities including GOI and shall submit milestones/progress in 
implementation of the project regularly, which will be monitored by the Department. 

This approval is valid for a period of two years from the date of issue. 


By Order and in the name of the Governor of Karnataka 


(Aparna Pavate) 
P.R. 1602 Desk Officer (Technical Cell) 
Commerce & Industries Department 


ಒಳಾಡಳಿತ ಸಚಿವಾಲಯ 
ವಿಷಯ : ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ, ಪಿ.ಎಸ್‌.ಐ., ವಿವೇಕನಗರ ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ, ಇವರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 
ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಪರಿಷ್ಠರಣ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಅರ್ಜಿ ಕುರಿತು ಅಂತಿಮ ಆದೇಶ. 
ಓದಲಾಗಿದೆ :1. ಶಿಸ್ತು ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಉಪ ಪೊಲೀಸ್‌ ಕಮೀಷನರ್‌, ಕೇಂದ್ರ ವಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ 
ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಡಿಇ/ಆರ್‌-7/67/ಡಿಸಿಪಿ (ಕೇ) 05, ದಿನಾಂಕ : 19-4-2006. 
2. ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಅಡಿಷನಲ್‌ ಪೊಲೀಸ್‌ ಕಮೀಷನರ್‌ (ಆಡಳಿತ) ಬೆ೦ಗಳೂರು, ಇವರ 
ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : 32/ಅಪೀಲು/2007, ದಿನಾಂಕ : 26-8-2009. 
3. ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರಿಷ್ಕರಣ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಅರ್ಜಿ ದಿನಾಂಕ : 19-11-09. 
4. ಮಹಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಆರಕ್ಷಕ ಮಹಾ ನಿರೀಕ್ಷಕರು, ಬೆ೦ಗಳೂರು, ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 
ಅಪೀಲು (2) 68/2009-10, ದಿನಾಂಕ : 27-3-2010. 
ಸ್ತಾವನೆ : 
ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ, ಪಿ.ಎಸ್‌.ಐ. ವಿವೇಕನಗರ ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರು (ಇನ್ನು ಮುಂದೆ 
ಅರ್ಜಿದಾರರೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ) ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ನಿರ್ಲಕ್ಷತೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಕಾರಣದ ಮೇಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್‌ 
(ಶಿಸ್ತು ನಡವಳಿ) ನಿಯಮಗಳು 1965ರ ನಿಯಮ 7ರಡಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ದೋಷಾರೋಪಣೆಯನ್ನು ಹೊರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 


ದೋಷಾರೋಪಣೆ : 


“ನೀವು ದಿನಾಂಕ : 25-12-04 ರಂದು ಪಿರ್ಯಾದುದಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಕೇಶವಲು ಎಂಬುವರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ 
ಮೇರೆಗೆ ಮೊ.ಸಂ. 394/04 ಕಲಂ 341, 506(ಬಿ) ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣದ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದು, ಪಿರ್ಯಾದುದಾರರು 
ನೀಡಿದ್ದ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ದೇವೇಂದನ್‌ ಎಂಬುವರ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ದಿನಾಂಕ : 12-1-05 ರಂದು 


ಭಾಗ-೧ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ ೨೩, ೨೦೧೦ ೨೪೬೭ 





ಪಿರ್ಯಾದುದಾರರಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಪಡೆದು ಅದರಲ್ಲಿ ದೇವೇಂದ್ರನ್‌ ರವರ ಹೆಸರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಆರೋಪಿಯನ್ನು 

ಬಂಧಿಸಬೇಕಾದರೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ, ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಆರೋಪ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ 

ಬಂಧಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಹಾಗೆ ಮಾಡದೆ ಅವರನ್ನು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿ ಅಂದೇ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿ 
ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಪೂರ್ವಯೋಜಿತವೆಂಬಂತೆ ಮಾಡಿ ಪಿರ್ಯಾದುದಾರರೊಂದಿಗೆ 
ಶಾಮೀಲಾಗಿ ದುರುದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬಂಧಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ನಿರ್ಲಕ್ಷತೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿರುತ್ತೀರಿ”. 

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಸಮಜಾಯಿಷಿ ಪಡೆದು ಅದನ್ನೊಪ್ಪದ ಶಿಸ್ತುಪ್ರಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಉಪ 
ಪೊಲೀಸ್‌ ಕಮೀಷನರ್‌, ಕೇಂದ್ರ ವಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರು ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ (1) ರಲ್ಲಿ ಓದಲಾದ ದಿನಾಂಕ : 
19-4-2006ರ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಒಂದು ವಾರ್ಷಿಕ ವೇತನ ಬಡ್ತಿಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ವೇತನ ಬಡ್ತಿಗಳಿಗೆ 
ದಕ್ಕೆಯಾಗದಂತೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕಾಲ ಮುಂದೂಡುವ ದಂಡನೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಈ ಆದೇಶದ ವಿರುದ್ದ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ 
ಅಡಿಷನಲ್‌ ಪೊಲೀಸ್‌ ಕಮೀಷನರ್‌ (ಆಡಳಿತ) ಬೆ೦ಗಳೂರು, ಇವರು ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ : (2) ರಲ್ಲಿ ಓದಲಾದ ದಿನಾಂಕ 
: 26-8-09ರ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 

ಈ ಎರಡೂ ಆದೇಶಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪರಿಷ್ಕರಣ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 
ಪರಿಷ್ಠರಣ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿನ ವಾದಾಂಶಗಳನ್ನು ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಷ್ಕರಣ ಮೇಲ್ಮನವಿಯಲ್ಲಿ 
ಪರಿಗಣಿಸುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಸಮರ್ಥನೀಯ ಅಂಶಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಜಿದಾರರು ಶಿಸ್ತಿನ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ 
ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅತೀವ ನಿರ್ಲಕ್ಷತೆ ಹಾಗೂ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿರುವುದು ಸಾಬೀತಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿ೦ದ ಶಿಸ್ತು 
ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಯು ವಿಧಿಸಿರುವ ದಂಡನೆ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯತೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾ, 
ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಕೆಳಕ೦ಡಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. 

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಒಳ 215 ಹೊಸಿಅ 2009, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ : 18-6-2010 
ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ಕಾರಣಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್‌ ಅಧಿನಿಯಮ 1963ರ ಸೆಕ್ಷನ್‌ 
25ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರದತ್ತವಾದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ, ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ, ಪಿ.ಎಸ್‌.ಐ., ವಿವೇಕನಗರ ಪೊಲೀಸ್‌ 
ಠಾಣೆ, ಬೆ೦ಗಳೂರು, ಇವರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಪರಿಷ್ಕರಣ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆಜ್ಞಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 


ಟಿ.ಎನ್‌. ರವಿಪ್ರಕಾಶ್‌ 
ಪಿ.ಆರ್‌. 1631 ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 
ಒಳಾಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ (ಪೊಲೀಸ್‌ ಸೇವೆಗಳು) 


ಒಳಾಡಳಿತ ಸಚಿವಾಲಯ 
ವಿಷಯ : ಶ್ರೀ ವಿಜಯಕುಮಾರ್‌, ಬಿ. ಪಿ.ಐ. ವಿ.ವಿ.ಐ.ಪಿ. ಭದ್ರತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ 
ಪರಿಷ್ಕರಣ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಅರ್ಜಿ ಕುರಿತು ಅಂತಿಮ ಆದೇಶ. 
ಓದಲಾಗಿದೆ :1. ಶಿಸ್ತು ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಉಪ ಪೊಲೀಸ್‌ ಆಯುಕ್ತರು, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ, ಇವರ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ 
: 135/ಡಿಇ (2) ಆರ್‌ 7/08, ದಿನಾಂಕ : 6-1-09. 
2. ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಮಹಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಆರಕ್ಷಕ ಮಹಾ ನಿರೀಕ್ಷಕರು, 
ಬೆ೦ಗಳೂರು, ಇವರ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಸಿಬಿ(8) 115/2008-09, ದಿನಾಂಕ : 22-7-2009. 
3. ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರಿಷ್ಕರಣ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಅರ್ಜಿ ದಿನಾಂಕ : 9-11-09. 
ಮಹಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಆರಕ್ಷಕ ಮಹಾ ನಿರೀಕ್ಷಕರು, ಬೆ೦ಗಳೂರು, ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಸಿಬಿ 
(8) 11/2009-10, ದಿನಾಂಕ : 11-3-2010. 
ಸ್ತಾವನೆ : 
ಶ್ರೀ ವಿಜಯಕುಮಾರ್‌, ಬಿ. ಪಿ.ಐ. ವಿ.ವಿ.ಐ.ಪಿ. ಭದ್ರತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಹನುಮಂತನಗರ ಪೊಲೀಸ್‌ 
ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ (ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅರ್ಜಿದಾರರೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ) ಕರ್ತವ್ಯಲೋಪ, ನಿರ್ಲಕ್ಷತೆ 
ಮತ್ತು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಕಾರಣದ ಮೇಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್‌ (ಶಿಸ್ತು ನಡವಳಿ) ನಿಯಮಗಳು 
1965ರ ನಿಯಮ 7ರಡಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ದೋಷಾರೋಪಣೆಯನ್ನು ಹೊರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 
ದೋಷಾರೋಪಣೆ : 
“ಶ್ರೀ ವಿಜಯಕುಮಾರ್‌, ಪಿ.ಐ. ಹನುಮಂತನಗರ ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಇಲ್ಲಿ 
ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ : 10-10-2008 ರಂದು ಶ್ರೀಮತಿ ಅನಿತಾ ತಂದೆ 


(WL 


೨೪೬೮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ ೨೩, ೨೦೧೦ ಭಾಗ-೧ 





ನರಸಿಂಹಯ್ಯ, ಗವಿಪುರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರು ನೀಡಿರುವ ದೂರಿನನ್ವಯ ಹನುಮಂತನಗರ ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆ, 
ಮೊ.ಸಂ. 301/08 ಕಲಂ 143, 147, 148, 302, ರೆ/ವಿ 149 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ರೀತ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ 
ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಅನಿತಾ ರವರ ತಮ್ಮನಾದ ಶ್ರೀ ವಿನೋದ್‌ಕುಮಾರ್‌ ಎ೦ಬುವವರನ್ನು ಹಳೆಯ ದ್ವೇಷದಿಂದ 
ದಿನಾಂಕ : 10-10-2008 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6-00 ಗಂಟಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಧು, ಪುಟ್ಟ, ಮಹೇಶ್‌, ವೆಂಕಟೇಶ್‌, ಶೀನ 
ಎಂಬುವವರು ಮಚ್ಚು ಚಾಕುಗಳಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಇವರನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ಹಿಂದೆ ದಿನಾಂಕ : 5-3-2008 
ರಂದು ಸದರಿ ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ದ ಮೊ.ಸಂ. 57/08 ಕಲಂ 341,323,324, ರೆ/ವಿ 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ : 
5-10-2008 ರಂದು ಮೊ.ಸಂ. 296/08 ಕಲಂ 341323324 ರೆ/ವಿ 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ರೀತ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಗಳು 
ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ 7-10-2008 ರಂದು ಮೃತನ ಅಕ್ಕ ಶ್ರೀಮತಿ ಅನಿತಾ ರವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ 
ಹಿ೦ದಿನ ಕೇಸುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ನೀವು ಈ ಹಿಂದೆ ವರದಿಯಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಕಡತಗಳನ್ನು 
ತರಿಸಿಕೊಂಡು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮುಂಜಾಗೃತಾ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಕೊಲೆಯಂತಹ ಘೊರ 
ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣ ವರದಿಯಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಪೊಲೀಸ್‌ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ 
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯಲೋಪ, ನಿರ್ಲಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಹಾಡು ಹಗಲೇ 
ಕೊಲೆಯಂತಹ ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪದ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಭಂಗ ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತದೆ.” 


ಮೇಲ್ಕಂಡ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಸಮಜಾಯಿಷಿ ಪಡೆದು ಅದನ್ನೊಪ್ಪದ ಶಿಸ್ತುಪ್ರಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ 
ಪೊಲೀಸ್‌ ಆಯುಕ್ತರು, ಬೆ೦ಗಳೂರು, ಇವರು ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ (1) ರಲ್ಲಿ ಓದಲಾದ ದಿನಾಂಕ : 6-1-2009ರ 
ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಮುಂದಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ವೇತನ ಬಡ್ತಿಯನ್ನು ತದನಂತರದ ವೇತನ ಬಡ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಕ್ಕೆಯಾಗದಂತೆ 
ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮುಂದೂಡುವ ದಂಡನೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಈ ಆದೇಶದ ವಿರುದ್ದ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಡಿ.ಜಿ. 
ಮತ್ತು ಐ.ಜಿ.ಪಿ. ಬೆ೦ಗಳೂರು, ಇವರು ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ : (2) ರಲ್ಲಿ ಓದಲಾದ ದಿನಾ೦ಕ : 22-7-09ರ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ 
ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 

ಈ ಎರಡೂ ಆದೇಶಗಳ ವಿರುದ್ದ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪರಿಷ್ಕರಣ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 
ಪರಿಷ್ಠರಣ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿನ ವಾದಾಂಶಗಳನ್ನು ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಷ್ಕರಣ ಮೇಲ್ಮನವಿಯಲ್ಲಿ 
ಪರಿಗಣಿಸುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಸಮರ್ಥನೀಯ ಅಂಶಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಜಿದಾರರು ಶಿಸ್ತಿನ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ 
ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅತೀವ ನಿರ್ಲಕ್ಷತೆ ಹಾಗೂ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿರುವುದು ಸಾಬೀತಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿ೦ದ ಶಿಸ್ತು 
ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಯು ವಿಧಿಸಿರುವ ದಂಡನೆ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯತೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾ, 
ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. 

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಒಇ 200 ಪೊಸಿಅ 2009, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ : 18-6-2010 
ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ಕಾರಣಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್‌ ಅಧಿನಿಯಮ 1963ರ ಸೆಕ್ಷನ್‌ 
25ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರದತ್ತವಾದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ, ಶ್ರೀ ವಿಜಯಕುಮಾರ್‌, ಬಿ. ಪಿ.ಐ. ವಿ.ವಿ.ಐ.ಪಿ. ಭದ್ರತೆ, 
ಬೆ೦ಗಳೂರು, ಇವರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಪರಿಷ್ಕರಣ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆಜ್ಞಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 
ಟಿ.ಎನ್‌. ರವಿಪ್ರಕಾಶ್‌ 
ಪಿ.ಆರ್‌. 1632 ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 
ಒಳಾಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ (ಪೊಲೀಸ್‌ ಸೇವೆಗಳು) 
ಒಳಾಡಳಿತ ಸಚಿವಾಲಯ 

ವಿಷಯ : ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್‌ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಡಿಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಲಾಖಾ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 
ಓದಲಾಗಿದೆ :1. ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಹೆಚ್‌ಡಿ 209 ಪೊಪೆಸೆ 1994, ದಿನಾಂಕ : 27-1-1995. 
2. ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಒಇ 18 ಪೊಪೆಸೆ 2007, ದಿನಾಂಕ : 21-4-2007. 
3. ಅಧ್ಯಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್‌ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ನಿಗಮ 
ನಿಯಮಿತ ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಪಿಹೆಚ್‌ಸಿ/ಇಎಸ್‌ಟಿ (1) 71/2010-11, ದಿನಾಂಕ : 16-9-2009 
ಮತ್ತು 28-4-2010. 
ಸ್ತಾವನೆ : 


ಹಾದಿ 


(4 


ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್‌ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ 
ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ನೀಡಲು ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಉಲ್ಲೇಖ (2)ರ ಸರ್ಕಾರಿ 


ಭಾಗ-೧ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ ೨೩, ೨೦೧೦ ೨೪೬೯ 





ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಲಾಖಾ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಆದೇಶದಲ್ಲಿನ ಸಮಿತಿಯು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ 
ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ವೃಂದದಿಂದ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ವೃಂದಕ್ಕೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡಲು ಮಾತ್ರ 
ರಚಿಸಲಾಗಿರುವ ಸಮಿತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರೆ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ 
ವೃಂದಕ್ಕೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಇಲಾಖಾ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಸಮಿತಿಯು ರಚನೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 
ಆದ್ದರಿಂದ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಹುದ್ದೆಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ 
ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಉಲ್ಲೇಖ (1ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶದಲ್ಲಿನ ನಿಗಮದ ವೃಂದ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ 
ನಿಯಮಗಳ ನಿಯಮ 22ರ ಪ್ರಕಾರ ಇಲಾಖಾ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲು ನಿಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ 
ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಉಲ್ಲೇಖ (3) ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವರು. 


ಸದರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಇಲಾಖಾ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. 
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಒಳ 219 ಹೊಹೆಸೆ 2009, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ : 17-6-2010 


ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ 
ವೃಂದಕ್ಕೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡಲು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನೋ ಳಗೊ೦ಡ ಇಲಾಖಾ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. 


1. ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ/ ಅ ನ್ಯಕ್ಷರು 
ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಒಳಾಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ 
2: ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸದಸ್ಯರು 
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್‌ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ 
ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಬೆಂಗಳೂರು 
3. ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ/ಸಹ/ಅಪರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಸದಸ್ಯರು 
ಒಳಾಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ (ಪೊಲೀಸ್‌ ಸೇವೆಗಳು) 
4. ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 


ಒಳಾಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ (ಪೊಲೀಸ್‌ ಸೇವೆಗಳು) 
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆಜ್ಞಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 
ಟಿ.ಎನ್‌. ರವಿಪ್ರಕಾಶ್‌ 
ಪಿ.ಆರ್‌. 1633 ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 
ಒಳಾಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ (ಪೊಲೀಸ್‌ ಸೇವೆಗಳು) 


ಒಳಾಡಳಿತ ಸಚಿವಾಲಯ 


ವಿಷಯ : ಶ್ರೀ ಶಿವಶಂಕರ, ಪಿ.ಸಿ-72, 1ನೇ ಪಡೆ, ಕೆ.ಎಸ್‌.ಆರ್‌.ಪಿ. ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ 
ಪರಿಷ್ಕರಣ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಅರ್ಜಿ ಕುರಿತು ಅಂತಿಮ ಆದೇಶ. 
ಓದಲಾಗಿದೆ : 1. ಶಿಸ್ತು ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಮಾಂಡೆಂಟ್‌, 1ನೇ ಪಡೆ, ಕೆ.ಎಸ್‌.ಆರ್‌.ಪಿ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ಆದೇಶ 
ಸಂಖ್ಯೆ : 11/ಡಿಇ/ಆರ್‌6/2006, ದಿನಾಂಕ : 16-6-2008. 
2. ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್‌ ಜನರಲ್‌ ಆಫ್‌ ಪೊಲೀಸ್‌ ಕೆ.ಎಸ್‌.ಆರ್‌.ಪಿ., 
ಬೆ೦ಗಳೂರು, ಇವರ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಅಪೀಲು/01/2008-09, ದಿನಾಂಕ : 13-1-2009. 
3. ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರಿಷ್ಕರಣ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಅರ್ಜಿ ದಿನಾಂಕ : 26-11-09. 
ಮಹಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಆರಕ್ಷಕ ಮಹಾ ನಿರೀಕ್ಷಕರು, ಬೆ೦ಗಳೂರು, ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 
ಅಪೀಲು (2) 66/2009- -10, ದಿನಾಂಕ : 20-2- 2010. 
ಸ್ತಾವನೆ ; 
ಶ್ರೀ ಶಿವಶಂಕರ, ಪಿಸಿ-72, 1ನೇ ಪಡೆ, ಕೆ.ಎಸ್‌.ಆರ್‌.ಪಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು (ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅರ್ಜಿದಾರರೆಂದು 
ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ) ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ದುರ್ನಡತೆ ಮತ್ತು ಅಶಿಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಕಾರಣದ ಮೇಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್‌ (ಶಿಸ್ತು 
ನಡವಳಿ) ನಿಯಮಗಳು" 1965ರ ನಿಯಮ 6 ರಡಿ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ದೋಷಾ ರೋಪಣೆಯನ್ನು 
ಹೊರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 
ದೋಷಾರೋಪಣೆ : 
“ಶ್ರೀ ಶಿವಶಂಕರ ಪೇದೆ-72, ಇ, ದಳ, 1ನೇ ಪಡೆ, ಕೆ.ಎಸ್‌.ಆರ್‌.ಪಿ. ಆದ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ 
ಪತ್ನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾಲತಿ, ಗಂಡ ಶಿವಶಂಕರ, ಬಿ.ಎಚ್‌.ಕಾಲೋನಿ ವಾಸಿ, ಕೆರಗೋಡು ಹೋಬಳಿ, ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು, 
ರವರು ನೀವು 2ನೇ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್‌ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಲು 


(4 


೨೪೭೦ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ ೨೩, ೨೦೧೦ ಭಾಗ-೧ 





ಕಾರಣರಾಗಿರುವುದಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾಲತಿ ಇವರು ಜೀವಿತಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಅವರಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನೆಯಾಗಲಿ 

ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮತಿಯನ್ನಾಗಲಿ ಪಡೆಯದೆ ಶ್ರೀ ರಂಗಸ್ವಾಮಯ್ಯ ರವರ ದ್ವಿತೀಯ ಪುತ್ರಿ ನಾಗರತ್ನ 

ಎಂಬುವರೊಂದಿಗೆ 2ನೇ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಕೆ.ಸಿ.ಎಸ್‌. (ನಡತೆ) ನಿಯಮಗಳು 1966ರ 14(ಎ) ನಿಯಮವನ್ನು 
ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಶಿಸ್ತಿನ ಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ದುರ್ನಡತೆ ಮತ್ತು ಅಶಿಸ್ತನ್ನು 
ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿರುತ್ತಿರಿ.” 

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ, ವಿಚಾರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಆರೋಪ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ ಎಂದು 
ಸಲ್ಲಿಸಿದ ವರದಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಸಮಜಾಯಿಷಿ ಪಡೆದು ಅದನ್ನೊಪ್ಪದ ಶಿಸ್ತುಪ್ರಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ 
ಕಮಾಡೆಂಟ್‌, 1ನೇ ಪಡೆ, ಕೆ.ಎಸ್‌.ಆರ್‌.ಪಿ... ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರು ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ (1) ರಲ್ಲಿ ಓದಲಾದ ದಿನಾಂಕ : 
16-6-2008ರ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿದಾರರನ್ನು ಸೇವೆಯಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ದಿನಾಂಕ : 5-10-2006 ರಿಂದ 
25-6-2007ರ ವರೆಗಿನ ಅಮಾನತ್ತಿನ ಅವಧಿಯನ್ನು ಅಮಾನತ್ತೆಂದೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಈ ಆದೇಶದ ವಿರುದ್ದ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಹಾಗೂ 
ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್‌ ಜನರಲ್‌ ಆಫ್‌ ಪೊಲೀಸ್‌ ಕೆ.ಎಸ್‌.ಆರ್‌.ಪಿ. ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರು ಶಿಸ್ತು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ 
ದಂಡನಾದೇಶವನ್ನು ಓದಲಾದ (2)ರ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಭಾಗಶಃ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

1.  ಮೇಲ್ಲನವಿದಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಶಿವಶಂಕರ, ಪೊಲೀಸ್‌ ಕಾನ್ಸ್‌ಟೇಬಲ್‌ ಇವರನ್ನು ಸೇವೆಗೆ ಪುನರ್‌ ನೇಮಕ 

ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

2. ಸದರಿಯವರ ವೇತನವನ್ನು ಪೊಲೀಸ್‌ ಕಾನ್ಸ್‌ಟೇಬಲ್‌ ಹುದ್ದೆಯ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನದ ಹಂತಕ್ಕೆ 
ಐದು(5) ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ತದನಂತರ, ಶಿಕ್ಷಾ ಅವಧಿಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ವೇತನ 
ಹಂತಕ್ಕೆ ಅವರ ವೇತನವನ್ನು ಪುನರ್‌ ನಿಗಧಿಗೊಳಿಸಿ ಹೊಸದಾಗಿ ವಾರ್ಷಿಕ ವೇತನ ಬಡ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯತಕ್ಕದ್ದು. 

3. ಸದರಿಯವರು ಅಮಾನತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಅಮಾನತ್ತಿನ ಅವಧಿಯೆಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಸದರಿಯವರು ಸೇವೆಯಿಂದ ವಜಾಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಸೇವೆಗೆ ಪುನರ್‌ ನೇಮಕಗೊಂಡು ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ವರದಿ 
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯನ್ನು ವೇತನ ರಹಿತ ರಜೆಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಈ ಎರಡೂ ಆದೇಶಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪರಿಷ್ಕರಣ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 
ಪರಿಷ್ಠರಣ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿನ ವಾದಾ೦ಶಗಳನ್ನು ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಷ್ಕರಣ 
ಮೇಲ್ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮರ್ಥನೀಯ ಅಂಶಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಜಿದಾರರು ಶಿಸ್ಲಿವ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ 
ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅಶಿಸ್ತು ಹಾಗೂ ದುರ್ನಡತೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿರುವುದು ಸಾಬೀತಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರವು ಈ 
ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. 

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಒಇ 207 ಹೊಸಿಅ 2009, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ : 18-6-2010 
ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ಕಾರಣಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್‌ ಅಧಿನಿಯಮ 1963ರ ಸೆಕ್ಷನ್‌ 
25ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರದತ್ತವಾದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ, ಶ್ರೀ ಶಿವಶಂಕರ ಪಿ.ಸಿ-72, 1ನೇ ಪಡೆ, ಕೆ.ಎಸ್‌.ಆರ್‌.ಪಿ., 
ಬೆ೦ಗಳೂರು, ಇವರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಪರಿಷ್ಕರಣ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆಜ್ಞಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 
ಟಿ.ಎನ್‌. ರವಿಪ್ರಕಾಶ್‌ 
ಪಿ.ಆರ್‌. 1634 ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 
ಒಳಾಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ (ಪೊಲೀಸ್‌ ಸೇವೆಗಳು) 
ಒಳಾಡಳಿತ ಸಚಿವಾಲಯ 


ವಿಷಯ : ಶ್ರೀ ಮಹಮದ್‌ ಯೂಸಫ್‌ ಖಾನ್‌ ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಇವರು 
ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಪರಿಷ್ಕರಣ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಅರ್ಜಿ ಕುರಿತು ಅಂತಿಮ ಆದೇಶ. 
ಓದಲಾಗಿದೆ : 1. ಶಿಸ್ತು ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್‌ ಅಧೀಕ್ಷಕರು, ರಾಮನಗರ, ಇವರ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ; 
ಸಿಬ್ಬಂದಿ (1) ಶಿಕ್ಷೆ/2/2007-08, ದಿನಾಂಕ : 11-2-09. 
2. ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್‌ ಮಹಾ ನಿರೀಕ್ಷಕರು, ಕೇಂದ್ರ ವಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು, 
ಇವರ ಹಿಂಬರಹ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಪೀಲು/71/ಪನ್ನಿ/2009-10, ದಿನಾಂಕ : 24-10-2009. 
3. ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರಿಷ್ಕರಣ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಅರ್ಜಿ ದಿನಾಂಕ : 5-1-10. 
ಮಹಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಆರಕ್ಷಕ ಮಹಾ ನಿರೀಕ್ಷಕರು, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 
ಅಪೀಲು (2) 76/2009-10, ದಿನಾಂಕ : 27-3-2010. 
ಸ್ತಾವನೆ : 
ಶ್ರೀ ಮಹಮದ್‌ ಯೂಸಫ್‌ ಖಾನ್‌, ಎ.ಎಸ್‌.ಐ. ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆ ಇವರು (ಇನ್ನು ಮುಂದೆ 
ಅರ್ಜಿದಾರರೆಂದು ಕರೆಲ್ಪಡುವ) ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷತೆ, ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತನ ಹಾಗೂ ಅಶಿಸ್ತನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಕಾರಣದ ಮೇಲೆ 


ಭಾಗ-೧ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ ೨೩, ೨೦೧೦ ೨೪೭೧ 





ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್‌ (ಶಿಸ್ತು ನಡವಳಿ) ನಿಯಮಗಳು 1965ರ ನಿಯಮ 7ರಡಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ 
ದೋಷಾರೋಪಣೆಯನ್ನು ಹೊರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 
ದೋಷಾರೋಪಣೆ : 

“ಶ್ರೀ ಮಹಮದ್‌ ಯೂಸಫ್‌ ಖಾನ್‌, ಎ.ಎಸ್‌.ಐ. ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆ ಆದ ನೀವು ದಿನಾಂಕ : 
3-10-2007 ರಿಂದ ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಠಾಣಾ ರೋಲ್‌ಕಾಲ್‌ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗದೆ ತಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದ 
ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಸರಿಯಾದ 
ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಜರಾಗದೆ ಗೈರುಹಾಜರಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ದಿನಾಂಕ : 
10-10-2007 ರಂದು ಸೂಕ್ತ ಸಮಜಾಯಿಷಿಯನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ಜ್ಞಾಪನ 
ಪತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದು, ಅಲ್ಲದೆ ದಿನಾಂಕ : 17-10-2007 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಠಾಣಾ ಸರಹದ್ದಿನಲ್ಲಿ 
ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಮುಖಾಂತರ ಎಸ್‌.ಎಚ್‌.ಒ. 
ರವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದರೂ ಸಹ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗದೆ ದಿನಾಂಕ : 18-10-2007 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10-00 ಗಂಟೆಗೆ ಠಾಣಾ 
ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ವರದಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಸ್‌.ಐ. ರವರ ಕೋಣೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಏರಿದ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ 
ವರ್ತಿಸಿ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಆದೇಶವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ದುರ್ನಡತೆ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತನ ಹಾಗೂ 
ನಿರ್ಲಕ್ಷತನ ತೋರಿರುವುದರಿ೦ದ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿತ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಪಿ.ಎಸ್‌.ಐ. 
ತಾವರೆಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆರವರು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಒಬ್ಬ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಪೊಲೀಸ್‌ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, 
ಈ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷತೆ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತನ ಹಾಗೂ ಅಶಿಸ್ತನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿರುವುದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ.” 
ಮೇಲ್ಕಂಡ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಸಮಜಾಯಿಷಿ ಪಡೆದು ಅದನ್ನೊಪ್ಪದ ಶಿಸ್ತುಪ್ರಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ 

ಪೊಲೀಸ್‌ ಅಧೀಕ್ಷಕರು, ರಾಮನಗರ, ಇವರು ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ (1) ರಲ್ಲಿ ಓದಲಾದ ದಿನಾಂಕ : 11-2-2009ರ 
ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ “ಲಿಖಿತ ಎಚ್ಚರಿಕೆ” ನೀಡಿ ದಿನಾಂಕ : 28-10-07 ರಿಂದ 9-10-2008ರ ವರೆಗಿನ ಅಮಾನತ್ತಿನ 
ಅವಧಿಯನ್ನು ಅವರ ಹಕ್ಕಿನಲ್ಲಿರುವ ರಜೆಯನ್ನಾಗಿ ಹಾಗೂ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಅವಧಿಯನ್ನು ವೇತನರಹಿತ ರಜೆಯನ್ನಾಗಿ 
ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಈ ಆದೇಶದ ವಿರುದ್ದ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ 
ಪೊಲೀಸ್‌ ಮಹಾ ನಿರೀಕ್ಷಕರು, ಕೇಂದ್ರ ವಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರು ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ 
ಸಲ್ಲಿಸದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಪರಿಗಣಿಸಲು ಅಸ್ಪದವಿಲ್ಲವೆ೦ದು ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ : (2) ರಲ್ಲಿ ಓದಲಾದ ದಿನಾಂಕ : 24- 
10-09ರಲಿ ಹಿ೦ಬರಹವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಅರ್ಜಿದಾರರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪರಿಷ್ಕರಣ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಪರಿಷ್ಕರಣ ಮೇಲ್ಮವನಿ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿನ 
ವಾದಾ೦ಶಗಳನ್ನು ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಷ್ಕರಣ ಮೇಲ್ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಹೊಸ ಸಮರ್ಥನೀಯ 
ಅಂಶಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಜಿದಾರರು ಶಿಸ್ತಿನ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅತೀವ ನಿರ್ಲಕ್ಷತೆ ಹಾಗೂ 
ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿರುವುದು ಸಾಬೀತಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿ೦ದ ಶಿಸ್ತು ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಯು ವಿಧಿಸಿರುವ ದ೦ಡನೆ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ 
ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯತೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾ, ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. 

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಒಇ 10 ಪೊಸಿಅ 2010, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ : 18-6-2010 

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ಕಾರಣಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್‌ ಅಧಿನಿಯಮ 1963ರ ಸೆಕ್ಷನ್‌ 
25ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರದತ್ತವಾದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ, ಶ್ರೀ ಮಹಮದ್‌ ಯೂಸಫ್‌ ಖಾನ್‌, ಎ.ಎಸ್‌.ಐ. 
ಸಾತನೂರು ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆ, ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಇವರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಪರಿಷ್ಕರಣ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು 
ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆಜ್ಞಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 
ಟಿ.ಎನ್‌. ರವಿಪ್ರಕಾಶ್‌ 


ಪಿ.ಆರ್‌. 1635 ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 
ಒಳಾಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ (ಪೊಲೀಸ್‌ ಸೇವೆಗಳು) 


೨೪೭೨ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ ೨೩, ೨೦೧೦ ಭಾಗ-೧ 





ಒಳಾಡಳಿತ ಸಚಿವಾಲಯ 


ವಿಷಯ : ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಕಂಠಾಚಾರಿ ಎಚ್‌.ಸಿ-678, ತಲಘಟ್ಟಪುರ ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆ, ರಾಮನಗರ, ಇವರು 
ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಪರಿಷ್ಕರಣ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಅರ್ಜಿ ಕುರಿತು ಅಂತಿಮ ಆದೇಶ. 
ಓದಲಾಗಿದೆ: 1) ಶಿಸ್ತು ಪ್ರಾದಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್‌ ಅಧೀಕ್ಷಕರು, ರಾಮನಗರ ಇವರ ಆದೇಶ 
ಸಂಖ್ಯೆ: ಸಿಬ್ಬಂದಿ(2)ಶಿಕ್ಷೆ/7/2008 ದಿನಾಂಕ: 21-03-2009. 
2) ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್‌ ಮಹಾ ನಿರೀಕ್ಷಕರು, ಕೇಂದ್ರ ವಲಯ, 
ಬೆ೦ಗಳೂರು, ಇವರ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಅಪೀಲು/52/ಪನ್ನಿ/2009-10 ಓ.ಬಿ: ಸಂಖ್ಯೆ: 
83/09 ದಿನಾ೦ಕ: 08-09-2009. 
3) ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರಿಷ್ಕರಣ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಅರ್ಜಿ ದಿ: 16-12-09. 
4) ಮಹಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಆರಕ್ಷಕ ಮಹಾ ನಿರೀಕ್ಷಕರು, ಬೆ೦ಗಳೂರು, ಇವರ ಪತ್ರ 
ಸಂಖ್ಯೆ: ಅಪೀಲು(2)74/2009-10 ದಿನಾಂಕ: 22-03-10. 
ಸ್ತಾವನೆ: 
ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಕಂಠಾಚಾರಿ, ಎಚ್‌.ಸಿ.-678, ತಲಘಟ್ಟಪುರ ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆ, ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಇವರು (ಇನ್ನು ಮುಂದೆ 
ಅರ್ಜಿದಾರರೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ) ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಬೇಜವಬ್ದಾರಿತನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಕಾರಣದ ಮೇಲೆ 
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್‌ (ಶಿಸ್ತು ನಡವಳಿ) ನಿಯಮಗಳು 1965ರ ನಿಯಮ 7ರಡಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ 
ದೋಷಾರೋಪಣೆಯನ್ನು ಹೊರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 
ದೋಷಾರೋಪಣೆ: 
“ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಕಂಠಾಚಾರಿ, ಸಿ.ಎಚ್‌.ಸಿ.-678, ತಲಘಟ್ಟಪುರ ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆ ಆದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 
02-09-2008 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8.45 ಗಂಟೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿತಾ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಗಸ್ತು ಮಾಡಲು ನೇಮಕ 
ಮಾಡಿದ್ದು, ನೀವು ರಾತ್ರಿ 10.00 ಗಂಟೆಯಾದರೂ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗದೇ ಪಿ.ಎಸ್‌.ಐ. ರವರ ರೂಂನಲ್ಲಿ ಟಿ.ವಿ. 
ನೋಡುತ್ತಿದ್ದು ರಾತ್ರಿ 10.00 ಗಂಟೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ವೃತ್ತ ಸಿಪಿಐರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಚೆಕ್‌ 
ಮಾಡಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಸ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗದೆ ಟಿ.ವಿ. ನೋಡುತ್ತಿದ್ದು ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತೀವವಾದ 
ನಿಷ್ರಾಳಜಿತನ ಮತ್ತು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತನ ತೋರಿರುವುದರಿ೦ದ, ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕೆಂದು 
ಉಲ್ಲೇಖಿತ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಪಿ.ಎಸ್‌.ಐ. ತಲಘಟ್ಟಪುರರವರು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಒಬ್ಬ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ 
ಪೊಲೀಸ್‌ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತನ 
ತೋರ್ಪಡಿಸಿರುವುದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ.” 

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಸಮಜಾಯಿಷಿ ಪಡೆದು ಅದನ್ನೊಪ್ಪದ ಶಿಸ್ತು ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ 
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್‌ ಅಧೀಕ್ಷಕರು, ರಾಮನಗರ, ಇವರು ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ:(1)ರಲ್ಲಿ ಓದಲಾದ ದಿನಾಂಕ: 21-03-09ರ 
ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿದಾರರ ವಾರ್ಷಿಕ ವೇತನ ಬಡ್ತಿಯನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಾಲ ಮುಂದಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ವೇತನ ಬಡ್ತಿಗಳಿಗೆ 
ದಕ್ಕೆಯಾಗದಂತೆ ಮುಂದೂಡುವ ದಂಡನೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಈ ಆದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ 
ಪೊಲೀಸ್‌ ಮಹಾ ನಿರೀಕ್ಷಕರು, ಕೇಂದ್ರ ವಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರು ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ: (2)ರಲ್ಲಿ ಓದಲಾದ ದಿನಾಂಕ: 
08-09-2009ರ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 

ಈ ಎರಡೂ ಆದೇಶಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪರಿಷ್ಕರಣ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 
ಪರಿಷ್ಠರಣ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿನ ವಾದಾಂಶಗಳನ್ನೂ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಷ್ಕರಣ 
ಮೇಲ್ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮರ್ಥನೀಯ ಅಂಶಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಜಿದಾರರು ಶಿಸ್ತಿನ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ 
ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ನಿರ್ಲಕ್ಷತೆ, ಹಾಗೂ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿರುವುದು ಸಾಬೀತಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಿಸ್ತು 
ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಯು ವಿಧಿಸಿರುವ ದಂಡನೆ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯತೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾ, 
ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. 

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ.: ಒಳ 217 ಹೊಸಿಅ 2009, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 19-06-2010. 

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ಕಾರಣಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್‌ ಅಧಿನಿಯಮ 1963ರ ಸೆಕ್ಷನ್‌ 
25ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರದತ್ತವಾದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ, ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಕಂಠಾಚಾರಿ, ಎಚ್‌.ಸಿ.-678, ತಲಘಟ್ಟಪುರ 
ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆ, ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಇವರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಪರಿಷ್ಕರಣ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆದೇಶಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 
ಹಿ.ಆರ್‌. 1641 ಟಿ.ಎನ್‌. ರವಿಪ್ರಕಾಶ್‌ 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 
ಒಳಾಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ (ಪೊಲೀಸ್‌ ಸೇವೆಗಳು) 
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ಲ್ಲ 
ಠಾ 


ಭಾಗ-೧ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ ೨೩, ೨೦೧೦ ೨೪೭೩ 





ಶಿಕ್ಷ ಣ ಸಚಿವಾಲಯ 


ವಿಷಯ : 2010-11ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೇತನ ಭತ್ಯೆ 
ಇತರೇ ವೆಚ್ಚ ಹಾಗೂ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳ ಮುದ್ರಣ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ 

ಬಗೆ. 

(ಸಿ 


ಓದಲಾಗಿದೆ: ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘ, ಬೆಂಗಳೂರುರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: 
ಕಪಪುಸಂ;ಲೆಶಾ1:01:10-11 ದಿನಾಂಕ: 29-04-2010. 


1. ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಲೆಕ್ಕ 
ಶೀರ್ಷಿಕೆ: 2058-00-103-0-09-101 (ಯೋಜನೇತರ)ರಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂ. 3423.15 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ 
ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ, ಸಂಘಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು. ಸದರಿ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 01-04-2010 ರಿಂದ 
31-07-2010ರವರೆಗಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೇತನ ಭತ್ಯೆ ಇತರೇ ವೆಚ್ಚ ಹಾಗೂ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಮುದ್ರಣ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ರೂ. 
1100.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ. 

2. ಸದರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. 

ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಇಡಿ: 134 ಯೋಯೋಕ 2010 ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 11-06-2010 
[ಇಡಿ:73: ಸ್ಟೀಮರ(ಯುನಿಕ್‌) 2010, ದಿನಾಂಕ: 11-06-2010] 

3. 2010-11ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇದರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೇತನ ಭತ್ಯೆ ಇತರೇ ವೆಚ್ಚ 
ಹಾಗೂ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಮುದ್ರಣ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 2058-00-103-0-09-101 (ಯೋಜನೇತರ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 
ಮೊದಲ ಕಂತು ಶೇ. 25ರಷ್ಟು ಎಂದರೆ ರೂ. 855.78 (ಎಂಟು ನೂರಐವತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರ 
ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮಾತ್ರ) ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ 
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಖಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ಆಪ್‌ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿಸಲು 
ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಮುದ್ರಣ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆಗಳ ಇಲಾಖೆ, ಬೆ೦ಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ 
ಮತ್ತು ಸದರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಹುಜೂರು ಖಜಾನೆಯಿಂದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ 
ಸಂಘ, ಬೆ೦ಗಳೂರು ಇವರು ಡ್ರಾ ಮಾಡಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಅವರು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ಮೇಲು 
ಸಹಿಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಆಯುಕ್ತರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಅನುಮತಿ 
ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

4. ಸದರಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಆಂತರಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರ ಅನಧಿಕೃತ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 

ಶಿಇ:982ಐಎಸ್‌(ಬಿಮತ್ತುಎ)2010. ದಿನಾಂಕ: 22-05-2010ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಸಹಮತಿಯನ್ವಯ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆದೇಶಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 
ಪಿ.ಆರ್‌. 1642 ಐ.ಎಫ್‌. ಮಾಗಿ 

ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಪದನಿಮಿತ್ತ 

ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 

ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ (ಯೋಜನೆ) 


ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವಾಲಯ 
ವಿಷಯ : ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋರಹೊ೦ಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿದ 14.37 
ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ 32 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 
ಓದಲಾಗಿದೆ: ಆಯುಕ್ತರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಬೆ೦ಗಳೂರುರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಯೋ 7 
ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಜಮೀನನ್ನು 64/2009-10 ದಿನಾಂಕ; 31-03-2010. 


1) ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೋರಹೊಂಗಲ ಗ್ರಾಮ, ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಇಲ್ಲಿಗೆ 
ಸೇರಿದ 14.37 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ 32 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬಹುದೆಂದು ಉಪ 
ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆರವರು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ಜಮೀನು ಹಸ್ತಾಂತರದ 
ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ. 

2) ಸದರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. 


೨೪೭೪ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ ೨೩, ೨೦೧೦ ಭಾಗ-೧ 





ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಇಡಿ 343 ಯೋಸಕ 2009, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 15-06-2010. 
(ಇಡಿ 74 ಸ್ಟೀಮರ (ಯುನಿಕ್‌) 2010, ದಿನಾಂಕ: 15-06-2010] 
ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋರಹೊ೦ಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿದ 14.37 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ 32 ಗುಂಟೆ 
ಜಮೀನನ್ನು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಪರಿಹಾರದ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದು ಶಾಲಾ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿಯ 
ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡುವ ಷರತ್ತನ್ನು ವಿಧಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸರಾಖೆಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲು 
ಆಯುಕ್ತರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಬೆ೦ಗಳೂರುರವರಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ. 
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆದೇಶಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 
ಪಿ.ಆರ್‌. 1643 ಐ.ಎಫ್‌. ಮಾಗಿ 
ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಪದನಿಮಿತ್ತ 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ. 
ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ (ಯೋಜನೆ) 


ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಸಚಿವಾಲಯ 


ವಿಷಯ : ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಿಸ್ಮರಣಾಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು 
ತುಮಕೂರು "ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 
ಓದಲಾಗಿದೆ: ಕೈಗಾರಿಕಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯುಕ್ತರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಡಳಿತ/ಸಿಬ್ಬಂದಿ/ಇ2/156/2009-10, 
ದಿನಾಂಕ: 29-12-2009 ಹಾಗೂ 23-02- 2010. 
5 ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ವಾಕೈ 210 ಕೈಸೇವಿ 2007, ದಿ: 01-01-2009 ರೀತ್ಯಾ 
ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಶೇ. 5 ರಷ್ಟು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇದ್ದ ಕೈಗಾರಿಕಾ 
ವಿಸ್ತರಣಾಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಹಿಂದೆ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆಯಲಾಗಿದೆ. ತುಮಕೂರು 
ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ತುಂಬಾ ಹಿಂದುಳಿದ ತಾಲ್ಲೂಕಾಗಿದ್ದು. ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು 
ಒದಗಿಸ ಲು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೈಗಾರಿಕಾಭಿವೃದ್ಧಿ `ಹುಂಠಿತವಾಗಿರುವ 
ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ ಹಾಸನ "ಜಿಲ್ಲೆಯ "ಆಲೂರು ತಾಲ್ಲೊಕು ಅತೀ ಸಣ್ಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಇದ್ದು, ಸದರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೈಗಾರಿಕಾ 
ವಿಸ್ತರಣಾಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆ ಸಹ ಖಾಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಿಸ್ತರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ 
ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಕೋರಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕ್ರಮದಿಂದಾಗಿ ಯಾವದೇ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ 
(೧೦೧. recurring) ಅಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಸಹ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ 
ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. 
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ವಾಕೈ 03 ಕೈಸೇವಿ 2010, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 17-06-2010. 
ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ಅಂಶಗಳ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೈಗಾರಿಕಾ 
ವಿಸ್ತರಣಾಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಕೂಡಲೇ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಖಾಯಂ ಆಗಿ 
ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಇ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಆಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಿಸ್ತರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು 
ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೈಗಾರಿಕಾ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವು "ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದೆಂದು 
ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆದೇಶಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 
ಹಿ.ಆರ್‌. 1644 ಬಿ.ಸಿ. ಪ್ರಕಾಶ್‌ 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 
ವಾಣಿಜ್ಜ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ (ಸೇವೆಗಳು) 


ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಸಚಿವಾಲಯ 


ವಿಷಯ : ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಲಾನೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳ ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ 
2010-11ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. 
ಓದಲಾಗಿದೆ : 1) ಆಯುಕ್ತರು ಕಬ್ಬು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ 
ಡಿಎಸ್‌ಕೆ/ರಕರ/ಅನುದಾನ/3/2010-11 ದಿನಾ೦ಕ: 26-05-2010. 
2) ಆಯುಕ್ತರು ಕಬ್ಬು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ನಿರ್ದೇಶಕರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: 
ಡಿಎಸ್‌ಕೆ/ರಕರ/ಐಸಿಎಲ್‌/1/2009-10 ದಿನಾ೦ಕ: 09-06-2010. 
3) ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ವಾಕೈ 52 ಆಂಆಸ () 2010 ದಿನಾಂಕ: 
01-04-2010. 


ಭಾಗ-೧ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ ೨೩, ೨೦೧೦ ೨೪೭೫ 





ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ: 

ರಾಜ್ಯದ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಯಾನೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ 2010-11ನೇ 
ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿರುವ ರೂ. 250/- ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಮೊತ್ತ ರೂ. 62.50 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಈ 
ಕೆಳಕಂಡ 4 ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಯಾನೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲು 
ಸಕ್ಕರೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ (1) ಮತ್ತು (2)ರಲ್ಲಿರುವ ದಿನಾಂಕ 26-05-2010 ಮತ್ತು 09-06-2010ರ 
ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. 


ಎ 


(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 























ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು 
ಕ್ರ.ಸಂ. | ಕಾರ್ಬಾನೆಯ ಹೆಸರು ವರ್ಷ ಕೋರಿರುವ ಮೊತ್ತ 
| ಶ್ವಾಮನೂರು ಶುಗರ್‌, ದುಗ್ತಾವತಿ, ದಾವಣಗೆರೆ 1999-2000 15.00 
2 |ಹಿರಣ್ಣಕೇಶಿ ಸ.ಸ.ಕಾ, ಸಂಕೇಶ್ವರ, ಬೆಳಗಾಂ 2000-2001 15.00 
3 ಬನ್ನಾರಿ ಅಮ್ಮನ್‌ ಶುಗರ್ಸ್‌ ಲಿ, ನಂಜನಗೂಡು, 2005-2000 30.00 
ಮೈಸೂರು 
4 | ಕೋರಮಂಡಲ್‌ ಶುಗರ್ಸ್‌ (ಲಿ) ಮಾಕವಳ್ಳಿ. 2005-2006 2.50 
ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ, ತಾ. ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ (ಐ.ಸಿ.ಎಲ್‌. ಸಕ್ಕರೆ 
ಕಾರ್ಪಾನೆ) 
62.50 














ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ (3)ರಲ್ಲಿರುವ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಎಫ್‌ಡಿ 1 ಟಿಎಫ್‌ಪಿ 2008 ದಿನಾಂಕ: 
16-05-2008ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜಿಸಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರದಡಿಯಲ್ಲಿ ರೆವಿನ್ಯೂ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ 
ಪ್ರತಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಶೇ. 25 ರಷ್ಟು ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಇರುವುದರಿಂದ ಸಕ್ಕರೆ 
ಕಾರ್ಪಾನೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿರುವ 250.00 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 
25 ರಷ್ಟು ಅ೦ದರೆ 62.50 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದ್ದು, ಆಯುಕ್ತರು ಕಬ್ಬು ಅಭಿವೃದ್ಧಿರವರ 
ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. 

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ.: ಸಿಐ 87 ಎಸ್‌ಜಿಎಫ್‌ 2010, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 16-06-2010. 

ಆಯುಕ್ತರು, ಕಬ್ಬು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಸಕ್ಕರೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಕೋರಿರುವಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ಸಕ್ಕರೆ 
ಕಾರ್ಪಾನೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು 
2010-11ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 4860-04-800-0-01-ರಸ್ತೆಗಳು 172 (ಯೋಜನೆ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿರುವ 
ರೂ. 250.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆ ತ್ರೈಮಾಸಿಕಕ್ಕೆ ಶೇ. 25 ಭಾಗ ಆಂದರೆ ರೂ. 62.50 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು (ಅರವತ್ತರೆಡು ಲಕ್ಷದ 
ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂ.ಗಳು ಮಾತ್ರ) ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಕಾರ್ಲಾನೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಆಯುಕ್ತರು ಕಬ್ಬು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಸಕ್ಕರೆ ನಿರ್ದೇಶಕರುರವರಿಗೆ 
ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಇಲಾಖೆಯ ಆಂತರಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ವಾಕೈ 124 ಅಂಆಸ(1) 2010 ದಿನಾಂಕ 05-06-2010ರಲ್ಲಿ 
ನೀಡಲಾದ ಸಹಮತಿಯಂತೆ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ಆಡಳಿತ ಇಲಾಖಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರದ 
ಮೇರೆಗೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆದೇಶಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 
ಪಿ.ಆರ್‌. 1645 ಪಿ. ಆನಂದ್‌ಕುಮಾರ್‌ 
ಪೀಠಾಧಿಕಾರಿ (ಸಕ್ಕರೆ) 
ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ. 





೨೪೭೬ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ ೨೩, ೨೦೧೦ ಭಾಗ-೧ 





ಕಂದಾಯ ಸಚಿವಾಲಯ 


ವಿಷಯ : ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಂಸ ಮತ್ತು ಕೋಳಿ ಮಾರಾಟ ನಿಗಮ ಇವರಿಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ 
ಬೆ೦ಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಾಚರಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.153 ರಲ್ಲಿನ 57 ಎಕರೆ 26 
ಗುಂಟೆ ಜಮೀನನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಮಂಜೂರು 
ಓದಲಾಗಿದೆ : 1 ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಂಸ ಮತ್ತು ಕೋಳಿ ಮಾರಾಟ ನಿಗಮ 
ನಿಯಮಿತ, ಬೆ೦ಗಳೂರು ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಕಮಾಕೋಮಾನಿನಿ/ಕಾಹ/ಜಮೀನು/ 
09- 10/133, ದಿ; 29.05.2009. 
2. ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಇವರ ಅರೆ ಸರ್ಕಾರಿ 
ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 57 ಬೆಂಆಸೇ 2009, ದಿ:15.05.2009. 
3. ವಿಶೇಷ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು. ಬೆ೦ಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಎಲ್‌ಎನ್‌ಡಿ 
(ಎಸ್‌) ಸಿಆರ್‌ 10/02-03,ದಿ:09.06.2009. 
4. ಆಯುಕ್ತರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: 
ಬೆಂಅಪ್ರಾ/ಆಯುಕ್ತರು/ 10ಈಅಔ/ 139/2009-10, ದಿ:16.02.2010 
ಸಾವನೆ: 


ಹಾದಿ 


(WL 


ಮಾನ್ಯ ಅಬಕಾರಿ, ವಾರ್ತಾ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಬೆಂಗಳೂರು ಜಲ ಮಂಡಳಿ ಸಚಿವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ 
ದಿ: 07.05.2009ರಂದು ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬೆ೦ಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಕಾಚರಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಸ.ನಂ.153ರಲ್ಲಿ 57 ಎಕರೆ 26 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಂಸ ಮತ್ತು ಕೋಳಿ ಮಾರಾಟ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತಕ್ಕೆ 
ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ 
ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲು ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 


1. ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕಾಗಿ 10 ಎಕರೆ 
2. ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ 5 ಎಕರೆ 20 ಗುಂಟೆ 
3. ಆಟದ ಮೈದಾನ 6 ಎಕರೆ 
4. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ 2 ಎಕರೆ 25 ಗುಂಟೆ 
5 ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕಾಗಿ 4 ಎಕರೆ 6 ಗುಂಟೆ 
6. ರಂಗ ಮಂದಿರಕ್ಕಾಗಿ 2 ಎಕರೆ 10 ಗುಂಟೆ 
7. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಪಾರ್ಕ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ 6 ಎಕರೆ 5 ಗುಂಟೆ 
8. Land to Land Basis 20 ಎಕರೆ 
9. ಡೋಭಿ ಘಾಟ್‌ 1 ಎಕರೆ 

ಒಟ್ಟು 57 ಎಕರೆ 26 ಗುಂಟೆ 


ಅಲ್ಲದೇ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ದಿ:25.05.2009ರಂದು ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಚರಕನಹಳ್ಳಿ 
ಕ್ಯಾಂಪ್ಯೋಗೆ (ಹಿ೦ದಿನ ಬ್ಯಾಫ್ಯೋ) ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ. 10.00 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಾಗಿ 
ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ' ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾ೦ಸ ಮತ್ತು ಕೋಳಿ ಮಾರಾಟ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ಇವರು ಮೇಲೆ 
ಕಲದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ (1) ರ ದಿ; 29.05.2009ರ ಪತ್ರದೆಲ್ಲಿ ಕಾಚರಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ. 153ರಲ್ಲಿ 57.26 ಎಕರೆ 
ಜಮೀನನ್ನು ಸರ್ಕಾರವು" ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆ ನಿಗಮಕ್ಕೆ "ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ಜಮೀನನ್ನು "ನಿಗಮವು ವಿವಿಧ 
ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ, ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀಡಿರುವುದನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆಯುವಂತೆ 
ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ(2) ರ 
ದಿ: 15.05.2009ರ ಅರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಜಮೀನನ್ನು ಕ್ಯಾಂಪ್ಟೋ (ಹಿ೦ದಿನ ಬ್ಯಾಪ್ಕೋ) ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಹಿಂದಕ್ಕೆ 
ಪಡೆದು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ. 

ವಶೇಷ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರು ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ (3)ರ 
ದಿ: 09.06.2009ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ವರದಿಯನ್ವಯ ಕಾಚರಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ. 153ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 57.26 ಎಕರೆ 
ಜಮೀನಿದ್ದು, ಕೆರೆ ಅಂಗಳ 'ಜಮೀನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ *ಎಂದೆ ಈ ಜಮೀನನ್ನು ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಗೆ "'ಹಸ್ಮಾಂತರಿಸಿತ್ತು. 
ನಂತರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯ ವಶದಿಂದ ಹಿಂಪಡೆದು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ "ಸಂಖ್ಯೆ ಆರ್‌ಡಿ 196 ಎಲ್‌ಜಿಬಿ 86, ದಿ: 
23.09. 86ರನ್ವಯ ಪ್ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ನಿಗಮಕ್ಕೆ 30 ವರ್ಷಗಳ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಂಜೂರು 
ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಜಮೀನನ್ನು ಈ ನಿಗಮವು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. 


ಭಾಗ-೧ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ ೨೩, ೨೦೧೦ ೨೪೭೭ 





ಆಯುಕ್ತರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ (4) ರ 
ದಿ:16.02.2010ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್‌ ಪ್ಲಾನ್‌ನನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಇಡಲು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 


1, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕಾಗಿ 10 ಎಕರೆ 
ಟ್ರಿ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಶಾಲೆ 5 ಎಕರೆ 20 ಗುಂಟೆ 
3. ಆಟದ ಮೈದಾನ 6 ಎಕರೆ 
4. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ 2 ಎಕರೆ 25 ಗುಂಟೆ 
5; ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕಾಗಿ 4 ಎಕರೆ 6 ಗುಂಟೆ 
6. ರಂಗ ಮಂದಿರಕ್ಕಾಗಿ 2 ಎಕರೆ 10 ಗುಂಟೆ 
ಳ್ಳ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಪಾರ್ಕ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ 5 ಎಕರೆ 13 ಗುಂಟೆ 
8. ಡೋಭಿ ಘಾಟ್‌ 1 ಎಕರೆ 
9. ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಬಡಾವಣೆ 20 ಎಕರೆ 32 ಗುಂಟೆ 
ರಚಿಸಿ, ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಹಂಚಿಕೆ 
ಆಗಿರುವ ಪ್ರದೇಶ 
ಒಟ್ಟು 57 ಎಕರೆ 26 ಗುಂಟೆ 


ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯು ದಿ: 23.04.2010ರ ಅನಧಿಕೃತ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್‌ ಪ್ಲಾನನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಪ್ರಶ್ನಿತ ಜಮೀನನ್ನು ಬೆ೦ಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ 
ವರ್ಗಾಯಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ. 

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರವು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ ಅದರಂತೆ ಈ ಆದೇಶ. 

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಆರ್‌ ಡಿ 360 ಎಲ್‌ಜಿಬಿ 2009, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 17-06-2010. 
ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ಅಂಶಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, 
ಕಾಚರಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ. 153ರಲ್ಲಿನ 57 ಎಕರೆ 26 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಂಸ ಮತ್ತು ಕೋಳಿ 
ಮಾರಾಟ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಸದರಿ 57 ಎಕರೆ 26 
ಗುಂಟೆ ಜಮೀನನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಕಾನ್ಲೆಪ್ಸ್‌ಪ್ಲಾನ್‌ನಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಮಂಜೂರಾತಿ 
ನಿಯಮಗಳು 1969ರ ನಿಯಮ 20(1)(ಎ)ರನ್ವಯ ಶೇಕಡ 50ರಷ್ಟು ಪ್ರಸಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರ ವಿಧಿಸಿ ಬೆ೦ಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರವು ಆದೇಶಿಸಿದೆ. 

ಸದರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್‌ ಪ್ಲಾನಿನಂತೆಯೇ 
ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತ್ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಭೂ ಬಳಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬಾರದೆಂದು ಷರತ್ತು ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಷರತ್ತು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನನ್ನು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಗುವುದು. 

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆದೇಶಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 


0“ 


PR. No 1646 ಇ. ಈಶ್ವರ ನಾಯಕ್‌ 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 
ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ.(ಭೂ.ಮಂ). 


ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ 


ವಿಷಯ : ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಡ್ರಗ್‌ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್‌ ಮತ್ತು ವೇರ್‌ ಹೌಸಿಂಗ್‌ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ 
ಉಪಕರಣ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಂಗ್ರಹಣಾ 
ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 
ಓದಲಾಗಿದೆ : 1. ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಕುಕ 90 ಎಚ್‌ಪಿಸಿ 2006, ದಿ:20.04.2006. 
2. ದಿನಾಂಕ: 03.11.2009ರಂದು ನಡೆದ ಯೋಜನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚಾಲನಾ 
ಸಮಿತಿಯ 11ನೇ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು. 


(€L 


ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ: 

ಕರ್ನಾಟಕ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣಾ ಯೋಜನೆಯು, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಸೇವೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್‌ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ ಹಲವಾರು ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು 
ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಯೋಜನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


೨೪೭೮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ ೨೩, ೨೦೧೦ ಭಾಗ-೧ 





ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ (ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ನೆರವಿನ ಹಾಗೂ ಬಾಹ್ಯ ನೆರವಿನ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು 
ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ಮತ್ತು ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಔಷಧ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು, ಉಪಕರಣಗಳು, 
ಸಾಧನ-ಸಲಕರಣೆಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ 
ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಲಕರಣಾ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಡ್ರಗ್‌ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್‌ ಮತ್ತು ವೇರ್‌ 
ಹೌಸಿಂಗ್‌ ಸೊಸೈಟಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೇಲೆ (1) ರಲ್ಲಿ ಓದಲಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶದನ್ವಯ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಕೆಎಚ್‌ಎಸ್‌ಡಿಆರ್‌ಪಿ ವತಿಯಿಂದ ಸೊಸೈಟಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ, ಯೋಜನೆಯ 810]90! Appraisal 
Document ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಈ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಾಧನ ಸಲಕರಣೆಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಮತ್ತು 
ವೈಶಿಷ್ಟತೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಡ್ರಗ್‌ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್‌ ಮತ್ತು 
ವೇರ್‌ಹೌಸಿಂಗ್‌ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಸಲಹೆಗಾರರ ಸೇವೆಯು ಪೂರ್ಣಾವಧಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಿದ್ದು, ಸದರಿ ವಿಷಯದ 
ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ದಿನಾಂಕ 28.11.2008ರಂದು ಇ-ಮೇಲ್‌ ಸಂದೇಶದ ಮೂಲಕ ಸಹಮತಿ ನೀಡಿರುತ್ತದೆ. ಮೇಲೆ (2) ರಲ್ಲಿ 
ಓದಲಾದ ನಡವಳಿಗಳನ್ನಯ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದವರಿಂದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಜನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 
ಚಾಲನಾ ಸಮಿತಿಯು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಸಲಹೆಗಾರರ ಹುದ್ದೆಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು 
ಅರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದವರಿಂದ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಸಾರವಿರುವ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 
06.04.2010 ರಂದು ಯೋಜನಾ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಸಲಹೆಗಾರರ ಹುದ್ದೆಗೆ 4 
ಅರ್ಜಿಗಳು ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಯೋಜನಾ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾದ ಸಮಿತಿಯು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ, 
ದಿನಾಂಕ:29.05.2010 ರಂದು ಇಬ್ಬರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಂದರ್ಶನ ನಡೆಸಿ ನಂತರ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಸಿ. ಜಾಕಾ ಇವರನ್ನು 
ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಸಲಹೆಗಾರರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಮಾಸಿಕ ಸಂಭಾವನೆ ರೂ.35,000/- ಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಂತೆ 
ಸಮಿತಿಯು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿದೆ. ಸದರಿ ಶಿಫಾರಸ್ಸನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಆದೇಶ. 

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಕೆಎಸ್‌ಡಿ /ಹೆಚ್‌ಆಪಿ/07/08/09 ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 17-06-2010. 

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ಅ೦ಶಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಡ್ರಗ್‌ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್‌ ಮತ್ತು ವೇರ್‌ 
ಹೌಸಿಂಗ್‌ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಸಿ ಜಾಕಾ ಇವರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ 
ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ನೇಮಿಸಿದೆ. ಸದರಿಯವರಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಸಂಭಾವನೆ 
ರೂ.35,000/- (ರೂಪಾಯಿ ಮುವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಮಾತ್ರ) ಗಳನ್ನು ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದೆ. ಸದರಿಯವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಆರೋಗ್ಯ 
ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣಾ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೇಮಕದ ಷರತ್ತು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ 
(Terms of Reference-ToR) ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. 

ಸದರಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ “2210-06-800-0-84-051 (ಸಾಮಾನ್ಯ ವೆಚ್ಚ) ಯೋಜನಾ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು 
ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ” ದಡಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭರಿಸತಕ್ಕದ್ದು. 

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆದೇಶಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 
ಎಂ. ಶಶಿಧರ್‌ 
ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 
PR. No 1647 ಕೆಹೆಚ್‌ಎಸ್‌ಡಿಆರ್‌ಪಿ 
ಆರೋಗ್ಗ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲಾಣ ಇಲಾಖೆ. 


ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ 
ವಿಷಯ : ಡಾ: ಶಿವು ಎನ್‌.ಎಸ್‌, ಗುತ್ತಿಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ತಾರಾನಾಥ ಸರ್ಕಾರಿ 
ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಇವರ ಸೇವೆಯನ್ನು 
ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 
ಓದಲಾಗಿದೆ : 1. ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಕುಕ 99 ಪಿಟಿಡಿ 2009, ದಿನಾಂಕ: 
07-12-2009 
2. ಸರ್ಕಾರದ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಕುಕ 43 ಪಿಟಿಡಿ 2010, ದಿನಾಂಕ: 03-03-2010 
3. ಮುಖ್ಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಆಯುಷ್‌ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ಬೆ೦ಗಳೂರು ಇವರ ಪತ್ರ 
ಸಂಖ್ಯೆ; ಆಯುಷ್‌/79/ಸಿಬ್ಬಂದಿ(1)/2008-09,ದಿನಾ೦ಕ: 
21-05-2010. 
ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ: 
ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ (1 ರಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ, ಡಾ:ಶಿವು ಎನ್‌.ಎಸ್‌. ಇವರನ್ನು 
ನಿಬಂಧನೆ ಮತ್ತು ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಡಿಸಿ ತಾರಾನಾಥ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಯರ್ವೇದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ 
ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 


ಭಾಗ-೧ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ ೨೩, ೨೦೧೦ ೨೪೭೯ 





ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ (2) ರಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರದ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ, ಡಾ: ಶಿವು ಎನ್‌.ಎಸ್‌.ರವರ ಗುತ್ತಿಗೆ 
ಆಧಾರದ ನೇಮಕಾತಿಯು ಅವರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಅಂದರೆ, ದಿನಾ೦ಕ:11-12-2009 ರಿ೦ದ 06 ತಿಂಗಳುಗಳ 
ಕಾಲ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಎಂದು ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆ: (3) ರ ಮುಖ್ಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ, ಆಯುಷ್‌ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ 
ಪತ್ರದಲ್ಲಿ, ಡಾ: ಶಿವು ಎನ್‌.ಎಸ್‌.ರವರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯು ದಿನಾಂಕ: 10-06-2010 ರಂದು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುವುದರಿಂದ 
ಹಾಗೂ ಈ ಗುತ್ತಿಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಪ್ರಸೂತಿ "ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇತರೆ ಯಾರೂ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ 
ತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಹೊಂದದೇ ಇರುವುದರಿಂದ, ಇವರ ಸೌದೆಯನ್ನು ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ "ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಿ ಪುನ: 11 ಗಳ 
ಅವಧಿಗೆ ಓರದೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಷರತ್ತು ಮತ್ತು SRLS ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸುವಂತೆ 
ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ. 

ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. 

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಕುಕ 43 ಪಿಟಿಡಿ 2010, ಬೆ೦ಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 18-06-2010. 

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ಅ೦ಶಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಬಳ್ಳಾರಿಯ ತಾರಾನಾಥ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯಕೀಯ 
ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಡಾ: ಶಿವು.ಎನ್‌.ಎಸ್‌. ಇವರು 06 ತಿಂಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು 
ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಎರಡು ದಿನ ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸುವ ಷರತ್ತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು (ಹಿಂಬರಹ ನೀಡುವುದು) ಅವರ 
ಸೇವೆಯನ್ನು ಪುನ: 11 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದಿಂದ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವವರೆಗೆ 
ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮೊದಲೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ; ಆಕುಕ 99 ಪಿಟಿಡಿ 2009, ದಿನಾಂಕ; 
07-12-2009 ರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಷರತ್ತು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗೊಳಪಟ್ಟು ಹಾಗೂ 2010-11 ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ 
ಅನುದಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟು ಮುಂದುವರೆಸಲಾಗಿದೆ. 


ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆದೇಶಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 


ಆರ್‌.ಎಸ್‌. ಇಟಗಿ 
PR. No 1648 ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾಯದರ್ಶಿ 
ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ 
(ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯ ಪದ್ದತಿ) 


ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವಾಲಯ 
ಇ ಇ ಇ ೨. ಇ 


ವಿಷಯ : ಕರ್ನಾಟಕ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕೇಂದ್ರದ ster Control 
Centre ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 
ಓದಲಾಗಿದೆ : 1. ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕೇಂದ್ರ 
ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಏಖೆಆಒಅ/ಖಉಖಊಂಅಐ/110/2009-10 
ದಿನಾಂಕ: 26-12-2009 
2. ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 
2010-11ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯ ಭಾಷಣದ ಕಂಡಿಕೆ 159. 
3. ದಿನಾ೦ಕ;31-03-2010 ರಂದು ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಆಯುಕ್ತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿ 
4. ದಿನಾಂಕ: 24-05-2010ರಂದು ನಡೆದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಸಭೆಯ ನಿರ್ಣಯ (ಪ್ರಕರಣ 
ಸಂಖ್ಯೆಸಿ:215/2010) 
ಸಾವನೆ: 


ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ (1 ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧತೆ ಮತ್ತು 
ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದ್ದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವ ವಿವಿಧ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಪತ್ತು 
ಮಾಪಕಗಳಿಂದ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಅದನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 
ಸಮುದಾಯ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಿ ಸಂಭವನೀಯ ದುರಂತಗಳನ್ನು ಸಮಯೋಚಿತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು 
ಅನುವಾಗುವಂತೆ ಒಂದು Master ೦೦೧೦! entre ಮುಖ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಕ ಘಟಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ವರ್ಷದ 
365 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 24 ಘಂಟೆಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನಾಧಾರಿತ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಯೋಜನೆಗೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿಯು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪ ಉಸ್ತುವಾರಿ 


(WL 


೨೪೮೦ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ ೨೩, ೨೦೧೦ ಭಾಗ-೧ 





ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ನೋಡಲ್‌ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಹೋಬಳಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 
ಹಾಲಿ ಇರುವ ಟೆಲಿಮೆಟ್ರಿಕ್‌ ಮಳೆ ಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಮಾಪನ ಉಪಕರಣದ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನಿತರೆ ಹವಾಮಾನ 
ಉಪಕರಣಗಳನ್ನಳವಡಿಸಿ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 
ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಕ ಘಟಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಅಗತ್ಯತೆಯಿದೆ, ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪ 
ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕೇ೦ದ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ತಿಳಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 

ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ (2)ರಲ್ಲಿ 2010-11ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯ ಭಾಷಣದ ಕಂಡಿಕೆ 159 ರಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ 
ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಯವರು “ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಪತ್ತುಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡುವ ಮಾಸ್ಟರ್‌ ಕಂಟ್ರೋಲ್‌ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು 
ರೂ.1.00 ಕೋಟಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು” ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 

ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ (3) ರಲ್ಲಿ ಓದಲಾದ ದಿನಾಂಕ:31-03-2010 ರಂದು ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 
ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯುಕ್ತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಈ 
ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. 

1. ©“ To approve the proposal of establishment of Master Control Centre at 
KSNDMC which is estimated as Rs.6.725 Crores by Rajiv Gandhi Rural housing 
Development Corporation-a Government of Karnataka Undertaking who will be taking up 
the Construction”. 

2. “To recommend the proposal for the approval of the Cabinet as the establishment 
of Master Control Centre of KSNDMC is estimated the cost more than 5.00 crores.” 


ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ: (4)ರಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 24-05-2010 ರಂದು ನಡೆದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ 2010ನೇ 
ಸಾಲಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆಗೆ ಒಳಪಡುವ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳ 
ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕೇಂದ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ರೂ. 872.50 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ನೈಸರ್ಗಿಕ 
ವಿಕೋಪಗಳ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕೇಂದ್ರದ Master Control Facility ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪ ಉಸ್ತುವಾರಿ 
ಕೇಂದವು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಉಳಿತಾಯದಿಂದ ರೂ. 2.00 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು Master Control Facility ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನೀಡಲು 
ಮುಂದೆ ಬಂದಿರುವ ಅಂಶವನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ರೂ. 8.725 ಕೋಟಿಗಳ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಕ 
ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತದೆ. 

ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ನಿರ್ಣಯದನ್ವಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕೇಂದ್ರದ ವತಿಯಿಂದ 
ಒಟ್ಟು ರೂ. 872.50 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ Master Control Facility ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. 

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ವಿಯಇ 10 ಬಉಕೋ 2009, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 04-06-2010. 

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆಗೆ ಒಳಪಡುವ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ 
ಕರ್ನಾಟಕ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕೇಂದ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ಅನುಬಂಧ-। ರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವಂತೆ ಕಟ್ಟಡ 
ನಿರ್ಮಾಣ, ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ ಮುಂತಾದುವುಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜು ರೂ. 872.50 ಲಕ್ಷಗಳ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ (ಎ೦ಟುನೂರಾ 
ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಲಕ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮಾತ್ರ) Master Control Facility ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ 
ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

ಈ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕ್‌ ಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್‌ನ ಸರ್ವೆ ಸಂಖ್ಯೆ:1ರಲ್ಲಿ (GKVK Campus) 
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕೇಂದ್ರದ ವಶದಲ್ಲಿರುವ 10 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು. 

ರೂ. 872.50 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕೇಂದ್ರವು ತನ್ನ 
ಸ್ವಂತ ಉಳಿತಾಯದಿಂದ ರೂ. 2.00 ಕೋಟಿಗಳ ಹಣವನ್ನು ಬಳಸತಕ್ಕದ್ದು. 

ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ದಿನಾಂಕ; 24-05-2010 ರಂದು ನಡೆದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯ ತೀರ್ಮಾನದನ್ವಯ 
ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ(ಪ್ರಕರಣ ಸಂಖ್ಯೆಸಿ:215/2010) 

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆದೇಶಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 


ಕೆ.ಬೋರಲಿಂಗಯ್ಯ 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 
ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, 
ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ 


ಭಾಗ-೧ 


ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ ೨೩, ೨೦೧೦ 


೨೪೮೧ 





ಅನುಬಂಧ-1 


ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿಯೆಇ 10 ಬಉಕೊ/2009 ದಿನಾಂಕ: 4.6.2010 


ESTIMATE FOR CONSTRUCTION OF MASTER CONTROL, OFFICE BUILDING & 
RESIDENTIAL BLOCKS FOR THE SCIENTIFIC PERSONNEL OF KARNATAKA STATE 


NATURAL DISASTER MONITORING CENTRE 
















































































SI No. Item Estimated Cost 
Rs.Lakhs 
A. Civil Works,Construction of Building, Basic infrastructure 
1 Office Building(27,707 sq ft) 2575 sqm 264.30 
2 Office Building for the Residential Scientific Personnel managing | 97.00 
Master Control Centre on 24x7 basis 
3 Compound wall work 13.62 
4 Electricity supply works 25.33 
5 Water Supply and Sanitary works 26.00 
6 Sump and Over head tank works 38.00 
7 Roads & Services 60.00 
8 Landscaping works 12.00 
9 Rainwater harvesting and Solar lighting works 12.00 
10 Bore well-construction, pump & pipelines-Installation and 5.00 
Commissioning 
11 Interior Works(1900 sq m @ Rs.3250 / sq m) 61.75 
12 Double insulation curtain glazing with ACP 25.00 
13 Miscellaneous 32.50 
Total of A-Civil works, Building Construction for the Master 672.50 
Control Facility 
B Computers, software, Peripherals, Office equipments 
1 Work Stations, Desktop computers, Laptop computers, Printers, 100.00 
LAN, AC 
2 Database server, Application Server, Firewall, SAN Storage,LAN | 70.00 
Switch, Dedicated line 
3 UPS & Diesel Generator 30.00 
Total of B- Computers, Software, Peripherals, Office 200.00 
Equipments 
Total A+B 872.50 
ಕೆ.ಬೋರಲಿಂಗಯ್ಯ 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 
PR. No 1649 ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, 
ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ 
Information Technology, Biotechnology & Science and Technology Secretariat 
Sub: Approval of the project proposal of M/s Just Dial Pvt. Limited, 
# 29, SRT Street, Cunningham Road, Bangalore - 560032, to 
establish an “IT / ITES-BPO & Software project at IT / ITES 
Industrial Area, Devanahalli Taluk, Bangalore Rural District. 
READ : Proceedings of the 21° State High Level Clearance Committee 
(SHLCC) Meeting held on 29-3-2010. 
PREAMBLE: 


M/s Just Dial Pvt. Limited has proposed to establish IT / ITES-BPO & Software project at IT /ITES 
Industrial Area, Devanahalli Taluk, Bangalore Rural District in 15 acres of KIADB land at a cost of Rs. 


445.08 Crores. 


In the proposal submitted for the 21° State High Level Clearance Committee (SHLCC) meeting 
held 0n29-3-2010, the Company had requested to approve the project. The project proposes to provide 
employment to about 20,991 persons. 
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The State High Level Clearance Committee, after detailed discussion, approved the proposal of 
M/s just Dial Pvt. Limited and recommended to grant infrastructure facilities and extend incentives and 
concessions. 

Hence the following Order: 

GOVERNMENT ORDER NO ITD 21 MDA 2010, BANGALORE DATED 22-06-2010 

In the circumstances explained in the Preamble, Government are pleased to accord approval to, 
establish IT / ITES-BPO & Software project by the company at KIADB IT / ITES Industrial Area, 
Devanahalli Tq, Bangalore Rural District in 15 acres of land, with an investment of Rs.445.08 Crores and 
extended the following infrastructure facilities, incentives and concessions:- 
INFRASTRUCTURE FACILITIES: 
LAND: The Company is permitted to establish the project in 15 acres of land at KIADB IT / ITES 
Industrial Area, Devanahalli Taluk, Bangalore Rural District 
POWER: 8000 KVA to be supplied from BESCOM 
WATER: 0.15 MLD to be supplied by KIADB. 
INCENTIVES & CONCESSIONS : As per millennium IT Policy / BPO Policy of the State. 
Pollution Control Clearance: The Promoters to obtain CFE from KSPCB & Environmental Clearance 
from MOEF, GOI 
Employment: The Company Shall provide employment in the industry as per the Dr Sarojini Mahishi 
report. 
Statutory clearance: The Company to take necessary Statutory clearances 
Others: The Promoter shall submit milestones / progress in implementation of the project regularly, which 
will be monitored by the Departments concerned 


By Order and in the name of the Governor of Karnataka 
P.R.NO.1650 J.R. Annapurna 
Under Secretary to Government [/C] 
Information Technology, Biotechnology & Science and 
Technology Department 
ಒಳಾಡಳಿತ ಸಚಿವಾಲಯ 
ವಿಷಯ : ಶ್ರೀ ಈ. ಗಣಪತಿ, ಪ್ರೊ, ಪಿ.ಎಸ್‌.ಐ. (ಸಿವಿಲ್‌), ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ರವರ ಖಾಯಂಪೂರ್ವ 
ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಕುರಿತು. 
ಓದಲಾಗಿದೆ : 
1 ಡಿಜಿ ಮತ್ತು ಐಜಿಪಿ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ 1೨/ಸಿಬ್ಬಂದಿ-1/2008-09, ದಿನಾಂಕ 
03.07.2008, 17-09-2009 ಮತ್ತು 15-05-2010, 
2. ಆರಕ್ಷಕ ಮಹಾ ನಿರೀಕ್ಷಕರು. ಉತ್ತರ ವಲಯ, ಬೆಳಗಾವಿ ರವರ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ 
ಸಿಬ್ಬಂದಿ-1/798/ಉವ/2007-08, ದಿನಾಂಕ 27-04-2010. 
ಸ್ತಾವನೆ : 
ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ (1ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಈ. ಗಣಪತಿ, ಪ್ರೊ, ಪಿ.ಎಸ್‌.ಐ. (ಸಿವಿಲ್‌), ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರವರು 
ದಿನಾಂಕ 31-12-2001 ರಂದು ಸೇವಾ ನಿರತ ಪಿಎಸ್‌ಐ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿಯವರು 2% 
ವರ್ಷಗಳ ಖಾಯಂ ಪೂರ್ವ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಇಲಾಖಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾದ ಅಕೌಂಟ್ಸ್‌ ಹೈಯರ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 
ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗದೆ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಸದರಿಯವರ ಖಾಯಂಪೂರ್ವ ಅವಧಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸ್‌ ಅಧಿಕ್ಷಕರು, ಬೆಳಗಾವಿ ರವರು 
ದಿನಾಂಕ 01-06-2005 ರಿಂದ 6 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕಗಳು ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದುದರಿಂದ 
ನ್ಯೂನತೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಐಜಿಪಿ, ಉತ್ತರ ವಲಯ, ಬೆಳಗಾವಿ ರವರು ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ (2)ರ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 
01.07.2004 ರಿಂದ 30.09.2005 ರವರೆಗೆ ಕೆ.ಸಿ.ಎಸ್‌. (ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ) ನಿಯಮಾವಳಿ, 1977ರ ನಿಯಮ 4(1)(1) ರನ್ವಯ 
ವಿಸ್ಕರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ಸದರಿಯವರ ಖಾಯಂಪೂರ್ವ ಅವಧಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ 01-10-2005 ರಿಂದ 09.06.2007 
(ಇಲಾಖಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊಂದಿದ ದಿನಾಂಕ) ರವರೆಗೆ ಕೆ.ಸಿ.ಎಸ್‌. (ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ) ನಿಯಮಾವಳಿ, 1977ರ ನಿಯಮ 
4(1)(i) ರನ್ವಯ ವಿಸ್ತರಿಸುವಂತೆ ಡಿಜಿ ಮತ್ತು ಐಜಿಪಿ ರವರು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ. 
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ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಒಳ 161 ಪೊಸಇ 2008, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ : 19-06-2010 

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ಅ೦ಶಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸರ್ಕಾರವು ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರೀಕ ಸೇವಾ (ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ) 
ನಿಯಮಗಳು, 1977ರ ನಿಯಮ 4(1)(0 ರನ್ವಯ ಶ್ರೀ ಈ. ಗಣಪತಿ, ಪ್ರೊ, ಪಿ.ಎಸ್‌.ಐ. (ಸಿವಿಲ್‌), ಇವರ ಖಾಯಂ 
ಪೂರ್ವ ಅವಧಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ 01-10-2005 ರಿಂದ 09-06-2007 ರವರೆಗೆ (ಇಲಾಖಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊಂದಿದ 
ದಿನಾಂಕದವರೆಗೆ) ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. 

ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾ ಅವಧಿಗೆ ಕ.ನಾ.ಸೇ (ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ) ನಿಯಮಗಳು 1977ರ ನಿಯಮ 10ರ ಪ್ರಕಾರ ವಾರ್ಷಿಕ 
ವೇತನ ಬಡ್ತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಕಾಲ್ಪನಿಕವಾಗಿ ವಾರ್ಷಿಕ ವೇತನ ಬಡ್ತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ವೇತನವನ್ನು 
ನಿಗದಿಪಡಿಸುವುದು. ಹೀಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ವೇತನದ ಬಾಕಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ. 

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆದೇಶಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, 
ಟಿ.ಎನ್‌. ರವಿಪ್ರಕಾಶ್‌, 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 

ಪಿ.ಆರ್‌. 1676 ಒಳಾಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ (ಪೊಲೀಸ್‌ ಸೇವೆಗಳು). 


ENERGY SECRETARIAT 
Sub :- Nomination of Officers to visit Jakarta to discuss with the Coal Contractors regarding 
Issues related to Coal Contracts of Udupi Power Corporation Limited (UPCL). 
Read :- 1. Letter No. UPCL/BO1/2010/2057 dated 09-06-2010 of UPCL addressed to the Chief 
Secretary, Govt. of Karnataka. 
1.Government Order No. EN 45 PPC 2010, dated 01.06.2010. 


xk 


Preamble: 

(1) M/s Udupi Power Corporation Limited (UPCL) in the letter read at (1) above has informed that 
Unit No.1 (600 MW) was synchronized with 220 KV KPTCL Grid on 03-06-2010, with 75 MW load 
sharing. The unit was shutdown for carrying out repairs, checks on water conductor system, to fine tune 
coal firing system and to carry out tests for initial parameter set out under commissioning protocol by 
OEM/EPC Contractors. The unit will be re-synchronized shortly to put in to operation. 

(2) Further M/s. UPCL has stated that they have about 2.5 lakhs tones of live coal stock. After 
Unit No. 1 achieves full load (600 MW), the coal consumption per day is expected to be 5000 tonnes. Unit 
No. 2 (600 MW) is expected to be commissioned by October 2010. With the existing live stock of 2.5 
lakhs Tonnes, it would be possible to operate 1°" Unit for about 45 to 50 days. To ensure continuity of coal 
supplies, M/s. UPCL is trying to organize discussions with all the 3 existing Coal Contractors i.e., M/s. PT 
Adaro Indonesia, M/s. PT Indominco Mandiri and M/s. Glencore within 1 to 2 weeks time on very urgent 
basis. Based on the Government Order read at (2) above, M/s. UPCL had sent communication to the 3 
coal contractors to attent the negotiations meeting at Bangalore on 9/10.06.2010. The coal suppliers have 
expressed their inability to attend the meeting at Bangalore and in turn called M/s. UPCL to visit their 
respective offices at Jakarta after 17" June 2010. 

(3) Considering the extreme urgency to arrange coal supplies for continuous operation of Unit No. 
1, M/s. UPCL requested Government to nominate Senior Officials to Jakarta to take part in the 
negotiations and conclude the same on top most priority. It would require at least a months time to 
organize the shipments after concluding negotiations. Since, the re-negotiated price proposal has to be 
forwarded to Government of Indonesia for concurrence which takes at least 1 to 2 weeks. lt is intimated 
that with the above for re-negotiations and allowing period of about 1 to 2 weeks 10 the coal contractors 
M/s. PT Adaro Indonesia, M/s PT Indominco Mandiri to seek approval from the Directorate General of 
Mineral, Coal & Geothermal, Government of Indonesia. 

(4) M/s UPCL has requested the Government to issue directions to Power Company of Karnataka 
Limited and Electricity Supply Companies (ESCOMs) negotiating team to attend discussions with Coal 
Contractors in 3° or 4" week of June 2010 at Jakarta. 

(5)The request of M/s. UPCL has been examined in detail and issued following order : 
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Government Order No. EN 45 PPC 2010, Bangalore, dated : 22-06-2010 
a) In the circumstances explained above, Government accords approval for the following 

officers to participate in the discussions to conclude the negotiations with Coal Contractors at 
Jakarta in respect of M/s. Udupi Power Corporation Limited. 
(i) Smt. Latha Krishna Rao, IAS, 

Managing Director, 

Karnataka Power Transmission Corporation Limited, 

Bangalore. 
(1) Sri Tushar Girinath, IAS, 

Managing Director, 

Bangalore Electricity Supply Company, 

Bangalore. 
(1) Sri M. Naveen Kumar, IA & AS 

Managing Director, 

Power Company of Karnataka Limited, 


Bangalore. 
(b) The expenditure for the above visit by the officers will be borne by their respective 
companies. 


By Order and in the name of the Governor of Karnataka 
S.J. SAMPATH KUMAR, 
P.R. 1677 Under Secretary to Government, 
Energy Department. 


ಅಂಧನ ಸಚಿವಾಲಯ 
ವಿಷಯ : ಜಸ್ಟೀಸ್‌ ವಿ.ಪಿ. ಮೋಹನ್‌ ಕುಮಾರ್‌, ವಿಚಾರಣಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ 
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ವೇತನವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 
ಓದಲಾಗಿದೆ : 1. ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಇಎನ್‌ 125 ಪಿಪಿಸಿ 2009, ದಿನಾ೦ಕ 13-10-2009, 
03.02.2010 ಮತ್ತು 14-06-2010. 
2. ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಇಎನ್‌ 125 ಪಿಪಿಸಿ 2009, ದಿನಾ೦ಕ 04-12-2009. 
3. ಜಸ್ಟೀಸ್‌ ವಿ.ಪಿ. ಮೋಹನ್‌ ಕುಮಾರ್‌ರವರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರ ಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ : 
14.05.2010. 
ಸ್ತಾವನೆ : 
ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ (0ರಲ್ಲಿ ಉಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ಜಸ್ಟೀಸ್‌ ವಿ.ಪಿ. 
ಮೋಹನ್‌ ಕುಮಾರ್‌ರವರನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್‌ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ 
ವಿದ್ಯುತ್‌ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತದಲ್ಲಿ ಪವರ್‌ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ ಖರೀದಿಸುವಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಅಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ 
ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲು ವಿಚಾರಣಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಇಎನ್‌ 125 
ಪಿಪಿಸಿ 2009 ದಿನಾ೦ಕ 03-02-2010 ರಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಯ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ 13-01-2010 ರಿ೦ದ ಮುಂದಿನ 6 
ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ತದನಂತರ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ 14-06-2010 ರಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಯ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು 
ದಿನಾಂಕ 31-12-2010 ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ (2) ರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀ ವಿ.ಪಿ. ಮೋಹನ್‌ ಕುಮಾರ್‌, 
ವಿಚಾರಣಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಕಾರ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು 
ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. 
ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಪತ್ರ (3) ರಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟೀಸ್‌ ಶ್ರೀ ವಿ.ಪಿ. ಮೋಹನ್‌ ಕುಮಾರ್‌ರವರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಇವರು ಈ 
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ಕೆಳಕಂಡ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರ ವೇತನವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ. 
ಸಮ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪದನಾಮ ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ದಿನಾಂಕ 
ಸಂಖ್ಯೆ 2 
1; ಶ್ರೀ ಎಸ್‌. ರಂಗಯ್ದ, ಕೋರ್ಟ್‌ ಆಫೀಸರ್‌. 01-05-2010 
ಹ ಶ್ರೀ ಜೆ. ನೀಲಪ್ಪ, ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರ 11-05-2010 
3, ಶ್ರೀಮತಿ ಬಿ. ವಿಮಲ, ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕಿ 03-05-2010 

















ಭಾಗ-೧ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ ೨೩, ೨೦೧೦ ೨೪೮೫ 





ಮೇಲೆ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿ ನಿವೃತ್ತಿ 
ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಮರು ನೇಮಕಾತಿ ವೇತನವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ, 
ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ :- 

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ : ಇಎನ್‌ 125 ಪಿಪಿಸಿ 2009, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ : 24-06-2010 

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ಅ೦ಶಗಳ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಎಸ್‌. ರಂಗಯ್ಯ, ಕೋರ್ಟ್‌ ಆಫೀಸರ್‌ ಇವರ ಮರು 
ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಸಂಚಿತ ವೇತನವನ್ನು ರೂ.11,400/- (ಹನ್ನೊಂದು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕು ನೂರು ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮಾತ್ರ) ಗಳಿಗೆ 
ದಿನಾಂಕ : 01-05-2010 ರಿಂದ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಸಂಚಿತವೇತನದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. 
ನಿವೃತ್ತಿ ನಂತರದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅರ್ಹತಾದಾಯಕ ಸೇವೆಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಯುತರ ನೇಮಕಾತಿಯು ಈ 
ಆದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿರುವ ಅನುಬಂಧ 1 ರಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಷರತ್ತು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗೊಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. 

ಶ್ರೀ ಜೆ. ನೀಲಪ್ಪ, ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರ ಇವರ ಮರು ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಸಂಚಿತ ವೇತನವನ್ನು ರೂ.8,000/- (ಎಂಟು 
ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮಾತ್ರ) ಗಳಿಗೆ ದಿನಾಂಕ : 11-05-2010 ರಿಂದ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಸಂಚಿತವೇತನದ ಮೇಲೆ 
ಯಾವುದೇ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. ನಿವೃತ್ತಿ ನಂತರದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅರ್ಹತಾದಾಯಕ ಸೇವೆಯೆಂದು 
ಪರಿಗಣಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಯುತರ ನೇಮಕಾತಿಯು ಈ ಆದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿರುವ ಅನುಬಂಧ 2 ರಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಷರತ್ತು 
ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗೊಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. 

ಶ್ರೀಮತಿ ಬಿ. ವಿಮಲ, ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕಿ ಇವರ ಮರು ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಸಂಚಿತ ವೇತನವನ್ನು ರೂ.8,000/- 
(ಎಂಟು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮಾತ್ರ) ಗಳಿಗೆ ದಿನಾಂಕ : 03-05-2010 ರಿಂದ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಸಂಚಿತವೇತನದ 
ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. ನಿವೃತ್ತಿ ನಂತರದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅರ್ಹತಾದಾಯಕ ಸೇವೆಯೆಂದು 
ಪರಿಗಣಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಯುತರ ನೇಮಕಾತಿಯು ಈ ಆದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿರುವ ಅನುಬಂಧ 3 ರಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಷರತ್ತು 
ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗೊಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. 

ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : ಆಇ 981 ವೆಚ್ಚ-1/2010 ದಿನಾಂಕ : 18-06-2010 ರಲ್ಲಿ 
ನೀಡಿರುವ ಸಹಮತಿಯನ್ವಯ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆದೇಶಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, 
ಎಸ್‌.ಜೆ. ಸಂಪತ್‌ ಕುಮಾರ್‌, 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ. 


ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ : ಇಎನ್‌ 125 ಪಿಪಿಸಿ 2009, ದಿನಾಂಕ : 24-06-2010 ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ-1 
ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮರು ನೇಮಕಾತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಷರತ್ತು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳು 

1 ಶ್ರೀ ಎಸ್‌. ರಂಗಯ್ಯ ಇವರ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಅವಧಿಯು ದಿನಾಂಕ 01-05-2010 ರಿಂದ 31-12-2010 
ರ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸುವವರೆಗೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮೊದಲೋ 
ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದು, ಇದೊಂದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನೇಮಕಾತಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. 

2. ಶ್ರೀ ಎಸ್‌. ರಂಗಯ್ಯ ಇವರು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನದೊಂದಿಗೆ ರೂ.11,400/- ಮರು 
ನೇಮಕಾತಿಯ ಸಂಚಿತ ವೇತನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ವೇತನದ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ನಿವೃತ್ತಿ 
ಹೊಂದುವಾಗಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನದ ಮೇಲೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಿರುತ್ತಾರೆ. 

3. ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಲೇ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವರು 
ನೇಮಕಾತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಹುದ್ದೆಯ ಕಾಲಿಕ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನದ ಮೇಲೆ ನಿಯಮಾನುಸಾರ 
ಲಬ್ಯವಿರುವ ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. 

4. ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರುಗಳು ವಾರ್ಷಿಕ 15 ದಿನಗಳ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ರಜೆ ಮತ್ತು ಕೆ.ಸಿ.ಎಸ್‌.ಆರ್‌. ನಿಯಮ 
150ರ ಪ್ರಕಾರ ಗಳಿಕೆ ರಜೆ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. 

5. ಒಪ್ಪಂದದ ಷರತ್ತು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರಾವುದೇ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೆ 
ಅಂದರೆ ವೇತನ ಬಡ್ತಿ, ಪದೋನ್ನತಿ, ಪಿಂಚಣಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗೆ ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರು 
ಅರ್ಹರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 

6. ಸದರಿ ನೌಕರರು ದುವರ್ತನೆ, ನಿರ್ಲಕ್ಷತೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಬಹುದಾದ ಎಲ್ಲಾ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು 
ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸದರಿ ನೌಕರರು ಭರಿಸಿಕೊಡಲು ಬದ್ದರಾಗಿರತಕ್ಕದ್ದು. 


೨೪೮೬ 


ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ ೨೩, ೨೦೧೦ ಭಾಗ-೧ 





ಸದರಿ ಮರು ನೇಮಕಾತಿ ಅವಧಿಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನ ಹಾಗೂ ಇತ್ಯಾದಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗೆ 
ಅರ್ಹತಾದಾಯಕ ಸೇವೆಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 
ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯ, ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು 
ನೆರವೇರಿಸುವುದು. 
ಅವರು ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಥವಾ ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಲಬ್ಯವಾಗಬಹುದಾದ ಅಥವಾ 
ದೊರಕಬಹುದಾದ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿಟ್ಟು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕು. 
1966ರ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರೀಕ ಸೇವಾ (ನಡತೆ) ನಿಯಮಾವಳಿ ಮತ್ತು 1957ರ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರೀಕ ಸೇವಾ 
(ವರ್ಗೀಕರಣ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮನವಿ) ನಿಯಮಾವಳಿಗೆ ಅವರು ಬದ್ಧರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. 
ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿಯು ತಾನಾಗಿಯೇ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. 
ಅವರ ದುರ್ನಡತೆಯಿ೦ಂದಾಲೀ ಅಥವಾ ನಿರ್ಲಕ್ಷತೆ, ಉದಾಸೀನತೆಯಿಂದಾಗಲೀ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 
ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತುಂಬಿಕೊಡಲು ಅವರು ಹೊಣೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. 
ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಏಳು ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಐವತ್ತು (ರೂ.50.00) ರೂಪಾಯಿಗಳ 
ಮೌಲ್ಯದ ಛಾಪಾ ಕಾಗದದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ನೇಮಕಾತಿಯ ಷರತ್ತು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ 
ಕರಾರು ಪತ್ರವನ್ನು ಕ್ರಮಬದ್ಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ನೌಕರರಿಂದ ಬರೆಯಿಸಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. 

ಎಸ್‌.ಜೆ. ಸಂಪತ್‌ ಕುಮಾರ್‌, 

ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ. 


ಶ್ರದ್ಧೆ, ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವರು 


ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ : ಇಎನ್‌ 125 ಪಿಪಿಸಿ 2009, ದಿನಾಂಕ : 24-06-2010 ಕ್ಕ ಅನುಬಂಧ-2 

ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮರು ನೇಮಕಾತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಷರತ್ತು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳು 
ಶ್ರೀ ಜೆ. ನೀಲಪ್ಪ ಇವರ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಅವಧಿಯು ದಿನಾಂಕ 11-05-2010 ರಿಂದ 31-12-2010 ರ 
ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸುವವರೆಗೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮೊದಲೋ 
ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದು, ಇದೊಂದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನೇಮಕಾತಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಶ್ರೀ ಜೆ. ನೀಲಪ್ಪ ಇವರು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನದೊಂದಿಗೆ ರೂ.8,000/- ಮರು ನೇಮಕಾತಿಯ 
ಸಂಚಿತ ವೇತನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ವೇತನದ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದುವಾಗ 
ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನದ ಮೇಲೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಿರುತ್ತಾರೆ. 
ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಲೇ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವರು 
ನೇಮಕಾತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಹುದ್ದೆಯ ಕಾಲಿಕ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನದ ಮೇಲೆ ನಿಯಮಾನುಸಾರ 
ಲಬ್ಯವಿರುವ ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. 
ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರುಗಳು ವಾರ್ಷಿಕ 15 ದಿನಗಳ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ರಜೆ ಮತ್ತು ಕೆ.ಸಿ.ಎಸ್‌.ಆರ್‌. ನಿಯಮ 
150ರ ಪ್ರಕಾರ ಗಳಿಕೆ ರಜೆ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. 
ಒಪ್ಪಂದದ ಷರತ್ತು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರಾವುದೇ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೆ 
ಅಂದರೆ ವೇತನ ಬಡ್ತಿ, ಪದೋನ್ನತಿ, ಪಿಂಚಣಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗೆ ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರು 
ಅರ್ಹರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 
ಸದರಿ ನೌಕರರು ದುವರ್ತನೆ, ನಿರ್ಲಕ್ಷತೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಬಹುದಾದ ಎಲ್ಲಾ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು 
ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸದರಿ ನೌಕರರು ಭರಿಸಿಕೊಡಲು ಬದ್ಧರಾಗಿರತಕ್ಕದ್ದು. 
ಸದರಿ ಮರು ನೇಮಕಾತಿ ಅವಧಿಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನ ಹಾಗೂ ಇತ್ಯಾದಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗೆ 
ಅರ್ಹತಾದಾಯಕ ಸೇವೆಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 
ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯ, ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು 
ನೆರವೇರಿಸುವುದು. 
ಅವರು ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಥವಾ ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಬಹುದಾದ ಅಥವಾ 
ದೊರಕಬಹುದಾದ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿಟ್ಟು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕು. 


ಶ್ರದ್ಧೆ, ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವರು 


ಭಾಗ-೧ 


ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ ೨೩, ೨೦೧೦ ೨೪೮೭ 
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1966ರ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರೀಕ ಸೇವಾ (ನಡತೆ) ನಿಯಮಾವಳಿ ಮತ್ತು 1957ರ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರೀಕ ಸೇವಾ 
(ವರ್ಗೀಕರಣ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮನವಿ) ನಿಯಮಾವಳಿಗೆ ಅವರು ಬದ್ಧರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. 
ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿಯು ತಾನಾಗಿಯೇ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. 
ಅವರ ದುರ್ನ್ವಡತೆಯಿಂದಾಲೀ ಅಥವಾ ನಿರ್ಲಕ್ಷತೆ, ಉದಾಸೀನತೆಯಿಂದಾಗಲೀ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 
ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತುಂಬಿಕೊಡಲು ಅವರು ಹೊಣೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. 
ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಏಳು ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಐವತ್ತು (ರೂ.50.00) ರೂಪಾಯಿಗಳ 
ಮೌಲ್ಯದ ಛಾಪಾ ಕಾಗದದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ನೇಮಕಾತಿಯ ಷರತ್ತು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ 
ಕರಾರು ಪತ್ರವನ್ನು ಕ್ರಮಬದ್ಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ನೌಕರರಿಂದ ಬರೆಯಿಸಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. 

ಎಸ್‌.ಜೆ. ಸಂಪತ್‌ ಕುಮಾರ್‌, 

ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ. 


ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ : ಇಎನ್‌ 125 ಪಿಪಿಸಿ 2009, ದಿನಾಂಕ : 24-06-2010 ಕ್ಕ ಅನುಬಂಧ-3 


ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮರು ನೇಮಕಾತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಷರತ್ತು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳು 
ಶ್ರೀಮತಿ ಬಿ. ವಿಮಲ ಇವರ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಅವಧಿಯು ದಿನಾಂಕ 03-05-2010 ರಿಂದ 31-12-2010 
ರ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸುವವರೆಗೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮೊದಲೋ 
ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದು, ಇದೊಂದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನೇಮಕಾತಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಶ್ರೀಮತಿ ಬಿ. ವಿಮಲ ಇವರು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನದೊಂದಿಗೆ ರೂ.8,000/- ಮರು ನೇಮಕಾತಿಯ 
ಸಂಚಿತ ವೇತನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ವೇತನದ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದುವಾಗ 
ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನದ ಮೇಲೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಿರುತ್ತಾರೆ. 
ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಲೇ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವರು 
ನೇಮಕಾತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಹುದ್ದೆಯ ಕಾಲಿಕ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನದ ಮೇಲೆ ನಿಯಮಾನುಸಾರ 
ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. 
ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರುಗಳು ವಾರ್ಷಿಕ 15 ದಿನಗಳ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ರಜೆ ಮತ್ತು ಕೆ.ಸಿ.ಎಸ್‌.ಆರ್‌. ನಿಯಮ 
150ರ ಪ್ರಕಾರ ಗಳಿಕೆ ರಜೆ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. 
ಒಪ್ಪಂದದ ಷರತ್ತು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರಾವುದೇ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೆ 
ಅಂದರೆ ವೇತನ ಬಡ್ತಿ, ಪದೋನ್ನತಿ, ಪಿಂಚಣಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗೆ ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರು 
ಅರ್ಹರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 
ಸದರಿ ನೌಕರರು ದುವರ್ತನೆ, ನಿರ್ಲಕ್ಷತೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಬಹುದಾದ ಎಲ್ಲಾ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು 
ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸದರಿ ನೌಕರರು ಭರಿಸಿಕೊಡಲು ಬದ್ದರಾಗಿರತಕ್ಕದ್ದು. 
ಸದರಿ ಮರು ನೇಮಕಾತಿ ಅವಧಿಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನ ಹಾಗೂ ಇತ್ಯಾದಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗೆ 
ಅರ್ಹತಾದಾಯಕ ಸೇವೆಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 
ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯ, ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು 
ನೆರವೇರಿಸುವುದು. 
ಅವರು ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಥವಾ ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಬಹುದಾದ ಅಥವಾ 
ದೊರಕಬಹುದಾದ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿಟ್ಟು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕು. 
1966ರ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರೀಕ ಸೇವಾ (ನಡತೆ) ನಿಯಮಾವಳಿ ಮತ್ತು 1957ರ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರೀಕ ಸೇವಾ 
(ವರ್ಗೀಕರಣ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮನವಿ) ನಿಯಮಾವಳಿಗೆ ಅವರು ಬದ್ಧರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. 
ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿಯು ತಾನಾಗಿಯೇ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. 
ಅವರ ದುರ್ನಡತೆಯಿಂದಾಲೀ ಅಥವಾ ನಿರ್ಲಕ್ಷತೆ, ಉದಾಸೀನತೆಯಿಂದಾಗಲೀ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 
ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವನ್ನು ಉ೦ಟುಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತುಂಬಿಕೊಡಲು ಅವರು ಹೊಣೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. 


ಶ್ರದ್ಧೆ, ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವರು 


೨೪೮೮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ ೨೩, ೨೦೧೦ ಭಾಗ-೧ 





13. ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಏಳು ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಐವತ್ತು (ರೂ.50.00) ರೂಪಾಯಿಗಳ 
ಮೌಲ್ಯದ ಛಾಪಾ ಕಾಗದದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ನೇಮಕಾತಿಯ ಷರತ್ತು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ 
ಕರಾರು ಪತ್ರವನ್ನು ಕ್ರಮಬದ್ಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ನೌಕರರಿಂದ ಬರೆಯಿಸಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. 

ಎಸ್‌.ಜೆ. ಸಂಪತ್‌ ಕುಮಾರ್‌, 


ಪಿ.ಆರ್‌. 1678 ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ. 
ಅಂಧನ ಸಚಿವಾಲಯ 
ವಿಷಯ : ಮೆ। ಜಸ್ಟರ್‌ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೈವೇಟ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ಇವರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ 100 
ಮೆಗಾ ವ್ಯಾಟ್‌ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕಿರು ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 
ಓದಲಾಗಿದೆ : 1. ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಇಂಇ 243 ಎನ್‌ಸಿಇ 2003, ದಿನಾಂಕ 26-02-2004. 


2. ಕರ್ನಾಟಕ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಯಮಿತದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ 
ನಿರ್ದೇಶಕರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಕೆಆರ್‌ಇಡಿ/06/ಶೋಕಾಸ್‌ ನೋಟೀಸ್‌/2010 ದಿನಾಂಕ 
17.04.2010. 
3. ಕಾರಣ ಕೇಳುವ ನೋಟೀಸು ಸಂಖ್ಯೆ : ಇಎನ್‌ 200 ಎನ್‌ಸಿಇ 2010 ದಿನಾಂಕ 
26.04.2010. 
ಸ್ತಾವನೆ : 
ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ (1ರ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೆ। ಜಸ್ಟರ್‌ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೈವೇಟ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ಇವರಿಗೆ 
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದಿನ್ನಿಕೆರೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ 1.00 ಮೆಗಾ ವ್ಯಾಟ್‌ 
ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕಿರು ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. 
ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ (2)ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಯಮಿತದ 
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿದಾರರ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಅವಧಿಯು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಂತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 
ಅನುಷ್ಠಾನದ ನಿಟ್ಟನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಕಾಲಾವಕಾಶ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು 
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೆ ಜಸ್ಟರ್‌ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೈವೇಟ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ಇವರಿಗೆ ಕಾರಣ ಕೇಳುವ ನೋಟೀಸನ್ನು 
ಜಾರಿ ಮಾಡಲು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. 
ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ (3)ರ ಕಾರಣ ಕೇಳುವ ನೋಟೀಸಿನಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯ ಹಂಚಿಕೆ ಆದೇಶವನ್ನು ಏಕೆ 
ರದ್ದುಪಡಿಸಬಾರದೆಂದು ಮೆ॥ ಜಸ್ಟರ್‌ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೈವೇಟ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ಇವರಿಗೆ ನೋಟೀಸನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ 15 ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ 
ಸಮಜಾಯಿಷಿಯನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕಾರಣ ಕೇಳುವ ನೋಟೀಸು “No such Person” ಎಂದು 
ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಕ್ರೆಡಲ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಯಿತು. ವಿಳಾಸ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ 
ನೀಡಿಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ಕ್ರೆಡಲ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ದೃಢೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. 
ಯೋಜನೆಯು ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿ 6 ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ಮೆ ಜಸ್ಟರ್‌ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೈವೇಟ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ಇವರು 
ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ ಹಂಚಿಕೆ ಆದೇಶವನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಲು 
ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ, ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ : 
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ: ಇಎನ್‌ 200 ಎನ್‌ಸಿಇ 2010, ಬೆ೦ಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ : 21-06-2010 
ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ಅ೦ಶಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಇಂಇ 243 ಎನ್‌ಸಿಇ 2003, 
ದಿನಾಂಕ 26-2-2004 ರಲ್ಲಿ ಮೆ। ಜಸ್ಟರ್‌ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೈವೇಟ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ಇವರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೂಡಿಗೆರೆ 
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದಿನ್ನಿಕೆರೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದ 1.00 ಮೆಗಾ ವ್ಯಾಟ್‌ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕಿರುಜಲ 
ವಿದ್ಯುತ್‌ ಯೋಜನೆಯ ಹಂಚಿಕೆ ಆದೇಶ ಹಾಗೂ ಈ ಸಂಬಂಧ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು 
ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆದೇಶಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, 
ಎಸ್‌.ಜೆ. ಸಂಪತ್‌ ಕುಮಾರ್‌, 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಪಿ.ಆರ್‌. 1679 ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ. 


(WL 


ಭಾಗ-೧ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ ೨೩, ೨೦೧೦ ೨೪೮೯ 





ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಸಚಿವಾಲಯ 
ವಿಷಯ : ಜೀತವಿಮುಕ್ತರ ಪುನರ್ವಸತಿ ಸಹಾಯಧನ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗದಗ್‌ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಏಳು ಜನ 
ಜೀತವಿಮುಕ್ತರಿಗೆ 2010-11 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಧನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. 
ಓದಲಾಗಿದೆ : 1. ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಗ್ರಾಅಪ 15 ಆರ್‌ಬಿಎಲ್‌ 2004, ದಿನಾಂಕ 21-01-2006. 
2. ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಗದಗ್‌ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಗದಗ್‌ ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಡಳಿತ 
ವಹ 01/10-11/32, ದಿನಾಂಕ 03-04-2010. 
3. ಗದಗ್‌ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 
ಜಿಪಂಗ : ಸಿ 3 : ಇತರೆ 2010-11, ದಿನಾ೦ಕ 19-5-2010. 
ಸ್ತಾವನೆ ; 
ಜೀತಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಜೀತಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಅವರುಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಆರ್ಥಿಕ ಸವಲತ್ತನ್ನು 
ಒದಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಜೀತವಿಮುಕ್ತರ ಪುನರ್ವಸತಿ ಸಹಾಯಧನ ಎಂಬ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 
ರೂಪಿಸಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ 21-1-2006 ರಿಂದ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ 
ರೂಪಿಸಿರುವ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ, ದಿನಾಂಕ 21-1-2006 ರ ತರುವಾಯ ಜೀತಪದ್ಭತಿಯಿ೦ದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ರಾಜ್ಯದ 
ಪ್ರತಿ ಜೀತ ಕಾರ್ಮಿಕ / ಬಾಲ ಜೀತ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಮಾಹೆಯಾನ ರೂ. 300.00 ರಂತೆ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು 
ಜೀತಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ ದಿನದಿಂದ ಮೊದಲ 24 ತಿಂಗಳುಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 

2. ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಕ್ರ.ಸಂ. (2)ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಗದಗ್‌ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಏಳು ಜನ ಜೀತ ವಿಮುಕ್ತರು 
ಬೆಂಗಳೂರು (ನಗರ) ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆನೇಕಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬ ಹೋಬಳಿ, ಮುತ್ತುಗಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಎಸ್‌.ಬಿ.ಐ. ಇಟ್ಟಿಗೆ 
ಕಾರ್ಯಾನೆಯ ಮಾಲೀಕರಾದ ಶ್ರೀ ಶಶಿಕುಮಾರ್‌ ಬಿನ್‌ ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ರೆಡ್ಡಿ ಇವರಡಿ ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳಾಗಿರುವುದನ್ನು ಪತ್ತೆ 
ಹಚ್ಚಿ, ಜೀತದಾಳು ವಿಮೋಚನಾ ಕಾಯಿದೆ 1976 ರಡಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು, ದಿನಾಂಕ 25-6-08 
ರಂದು ಜೀತಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ವಿಮುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿ, ಬೆ೦ಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಉಪ ವಿಭಾಗದ ಉಪ ವಿಭಾಗೀಯ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿರವರು 
ಜೀತವಿಮುಕ್ತ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಸದರಿಯವರಿಗೆ ಪುನರ್‌ ವಸತಿ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಗದಗ್‌ ಜಿಲ್ಲಾ 
ಪಂಚಾಯತಿಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಉಲ್ಲೇಖ (3)ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗದಗ್‌ 
ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಏಳು ಜನ ಜೀತದಾಳುಗಳಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 2230-01-198-6-01- 
300 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ, 2010 ಏಪ್ರಿಲ್‌ ಮಾಹೆಯಿಂದ 2011 ಮಾರ್ಚಿ ಮಾಹೆಯವರೆಗಿನ ಒಟ್ಟು 12 
ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಮಾಹೆಯಾನ ರೂ. 300/- ರಂತೆ ಸಹಾಯಧನಕ್ಕಾಗಿ ತಗಲುವ ರೂ. 25,200/-ಗಳ ಅನುದಾನವನ್ನು 
ಗದಗ್‌ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರವು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿ೦ದ ಈ ಆದೇಶ. 

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ : ಗ್ರಾಅಪ 1 ಆರ್‌ಬಿಎಲ್‌ 2010, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ : 14-06-2010 

ಜೀತ ವಿಮುಕ್ತರ ಪುನರ್ವಸತಿ ಸಹಾಯಧನ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಗದಗ್‌ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೋಣ ತಾಲ್ಲ್ದೂಕಿನ ಏಳು ಜನ 
ಜೀತ ವಿಮುಕ್ತರಿಗೆ 2010- 1ನೇ ಸಾಲಿನ 12 ತಿಂಗಳ (2010 ಏಪ್ರಿಲ್‌ ಇಂದ 2011ರ ಮಾರ್ಚಿವರೆಗೆ) ಮಾಹೆಯಾನ 
ರೂ.300/- ರಂತೆ ಸಹಾಯಧನ ಪಾವತಿಸಲು ಒಟ್ಟು ರೂ. 25,200/- (ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸ ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿಗಳು 
ಮಾತ್ರ) ಗಳನ್ನು ಗದಗ್‌ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿದೆ. ಮಿಕ್ಕ 12 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಗೆ 
ಒಟ್ಟು ರೂ. 25,200ಗಳ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ಏಳು ಜನ ಜೀತ ವಿಮುಕ್ತರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 
ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. 

2. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2230-ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ-01 - ಕಾರ್ಮಿಕ- 
198 - ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಸಹಾಯ - 6 - ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳು - ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಯೋಜನೆ 
(ಜೀತದಾಳುಗಳ ಪುನರ್ವಸತಿ) 01-ಬ್ಲಾಕ್‌ ಅನುದಾನ - 300- ಒಟ್ಟು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ (ಯೋಜನಸು ಗೆ ಜಮಾ 
ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು. 

3. ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ. ಗ್ರಾಅಪ. 15. ಆರ್‌ಬಿಎಲ್‌ 2004, ದಿನಾಂಕ 21-1-2006 ರಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ 
ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಪಾಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು. 

4. ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಇಲಾಖಾ ಆಂತರಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರ ಸಹಮತಿ ಸಂ. ಗ್ರಾಅಪ. 136 ಪಿಬಿಎಸ್‌ 2010 
ದಿನಾಂಕ 11-06-2010 ರಂತೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆದೇಶಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, 
ಎನ್‌.ಎಸ್‌. ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್‌, 
ನಿರ್ದೇಶಕರು 
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ 
ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಪಿ.ಆರ್‌. 1680 ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ದಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಇಲಾಖೆ. 


(WL 


೨೪೯೦ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ ೨೩, ೨೦೧೦ ಭಾಗ-೧ 





ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ 
ಸುತ್ತೋಲೆ 
ಸಂಖ್ಯೆ: ಸಕಇ 50 ಎಸ್‌ಎಡಿ 2008, ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 19-06-2010 


ವಿಷಯ : ಡಾ: ಚಿದಾನಂದ ದುಂಡಪ್ಪಾ ಸರಿಕಾರ, ಇವರನ್ನು ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯವಾದಿಯಾಗಿ ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 
ಉಲ್ಲೇಖ: 1) ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ; ಸಕಇ 50 ಎಸ್‌ಎಡಿ 2008. ದಿನಾಂಕ 12-05-2010. 
2) ಡಾ: ಚಿದಾನಂದ ದುಂಡಪ್ಪಾ ಸರಿಕಾರ, ಇವರ ಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ 10-06-2010. 


ಸುಳ್ಳು ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆದಿರುವವರ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜ್ಯದ ಉಚ್ಛನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹಾಗೂ ಅಧೀನ 
ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಲಾದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್‌ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಡಾ: ಚಿದಾನಂದ 
ದುಂಡಪ್ಪಾ ಸರಿಕಾರ, ವಕೀಲರು (ನಂ. 272/4, ಚೇತನ್‌ ಟಾಕೀಸ್‌ ಹತ್ತಿರ ನಾಗವಾರಪಾಳ್ಯ ಸಿ.ವಿ. ರಾಮನ್‌ ನಗರ 
ಬೆಂಗಳೂರು) ಇವರನ್ನು ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯವಾದಿಯಾಗಿ (Special ೮೦೬೧50 ಉಲ್ಲೇಖ (1) ರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲಾದ ಸರ್ಕಾರಿ 
ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಡಾ: ಚಿದಾನಂದ ದುಂಡಪ್ಪಾ ಸರಿಕಾರ, ವಕೀಲರು ಇವರು ಮೇಲೆ (2) ರಲ್ಲಿ ಓದಲಾದ ಪತ್ರ ಬರೆಯುತ್ತಾ, ಸುಳ್ಳು 
ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಮುಂದೆ 
ಹಾಜರಾಗಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಇಲಾಖಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರುಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ 
ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ. 

ರಾಜ್ಯದ ಉಚ್ಛ್ಚನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಕರ್ನಾಟಕ ಆಡಳಿತ ನ್ಯಾಯ ಮಂಡಳಿಗಳಲ್ಲದೆ ವಿವಿಧ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಹಾಗೂ 
ನ್ಯಾಯಧೀಕರಣದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗುವ ಸುಳ್ಳು ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಬ೦ಧಪಟ್ಟ ಮೊಕದ್ದಮೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ 
ವಾದಿಸಲು ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ (1989) ಅಡಿ ಅಂತಹ 
ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಆಯುಕ್ತರು, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ 
ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಇವರ ಮುಂದೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವ ಸುಳ್ಳು ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳ 
ಮೇಲ್ಮನವಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಜಿಲ್ಲಾ ಜಾತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿ, ನಾಗರೀಕ ಹಕ್ಕು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಪರವಾಗಿ 
ಡಾ: ಚಿದಾನಂದ ದುಂಡಪ್ಪಾ ಸರಿಕಾರ, ವಕೀಲರು ಇವರು ವಾದಿಸಲಿದ್ದು, ಇಲಾಖಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರುಗಳು ಅವರ ಇಲಾಖೆಗಳ 
ನೌಕರರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಇಲಾಖಾ ವತಿಯಿಂದ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಇವರು 
ಉಲ್ಲೇಖಿತ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯವಾದಿಯವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ, ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಆಕ್ಷೇಪಣಾ ಹೇಳಿಕೆ 
ಇತ್ಯಾದಿ ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಎಸ್‌. ಲೋಕನಾಥರಾವ್‌ 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-2 


ಪಿ.ಆರ್‌. 1696 ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ 


INFORMATION TECHNOLOGY, Blo TECHNOLOGY AND SCIENCE AND TECHNOLOGY SECRETARIAT 


Sub : Sanction of new scheme - under Semi Conductor Policy - 2010. 
Read : Government Order No. ITD 10 PRM 2008 dated 25-02-2010. 
Preamble : 


Government have announced the Semi Conductor Policy for Karnataka State 2010 vide 
Government Order dated 25-02-2010 read above with the approval of Cabinet. In the 2010-11 Budget, 
under the Head of Account 3451-00-090-2-25 Semi Conductor Policy - 059 Other Expenses an amount 
of Rs. 1000 lakhs have been provided for implementation of the said Policy. 


It is considered necessary to accord sanction for the above new scheme. Hence 
the Order. 
GOVERNMENT ORDER No. :ITD 12 PRM 2010, BANGALORE, DATED : 30-06-2010 
In the circumstances explained in the preamble, Government are pleased to accord approval 
for implementation of the new scheme under Semi Conductor Policy 2010 and to utilize the amount of Rs. 
10 crores under the Head of Account “3451-00-090-2-25 Semi Conductor Policy - 059 Other Expenses” 
as follows:- 
1. Karmataka Fund for Semi conductor excellence Rs. 100.00 lakhs 
2. KITVEN Fundto assist companies Rs. 500.00 lakhs 


ಭಾಗ-೧ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ ೨೩, ೨೦೧೦ ೨೪೯೧ 





3. Augmenting Orchid Tech Space in STPI to Characterization Lab Rs. 200.00 lakhs 
4. To establish Semi conductor focused school under IIITB Rs. 100.00 lakhs 
5. Various subsidies / incentives / concessions under Industrial Rs. 100.00 lakhs 


Policy 2009-14 


This order issues with the concurrence of Finance Department vide their ಟ.೦. Note No. FD 189 
Exp-2/10, dated 05-06-2010 and Planning Department vide their U.O. Note No. PD 3 FRO 2009, dated 
27-05-2010. 

By Order and in the name of the Governor of Karnataka 
M.V. Krishnamurthy 
Under Secretary to Government, 
Department of Information Technology, 

P.R. 1697 Bio Technology and Science and Technology 


INFORMATION TECHNOLOGY, Blo TECHNOLOGY AND SCIENCE AND TECHNOLOGY SECRETARIAT 


Sub : Sanction for implementation of new scheme under Millennium Bio Technology Policy Il. 
Read : Government Order No. ITD 58 MDA 2008 dated 18-07-2009. 


Preamble : 

Government have announced the Millennium Biotech Policy Il in the Government Order dated 
18-07-2009 read above with the approval of the Cabinet. In the Budget for the year 2010-11 under the 
Head of Account 3451-00-090-2-24 Bio Technology Policy 059 Other Expenses an amount of Rs. 1000 
lakhs have been provided for implementation of the said Policy. 

It is considered necessary to accord approval for implementation of the above new scheme. 
Hence the Order. 

GOVERNMENT ORDER No. :ITD 67 ADM 2010, BANGALORE, DATED : 30-06-2010 

In the circumstances explained in the preamble, Government are pleased to accord approval 
for implementation of the new scheme as per Millennium Biotech Policy Il and to utilize the provision of 
Rs. 10 crores under the Head of Account “3451-00-090-2-24 Bio Technology Policy 059 Other 
Expenses” as follows:- 


1. Venture Capital Fund [Bio Venture Fund] Rs. 500.00 lakhs 
2. Corpus Fund Rs. 200.00 lakhs 
3. Patents, Registration and Product Registration Rs. 100.00 lakhs 
4. Standardization Certification Rs. 100.00 lakhs 
5. Other incentives under Biotech Policy Il Rs. 100.00 lakhs 


This order issues with the concurrence of Finance Department vide their ಟ.೦. Note No. FD 188 
Exp-2/10, dated 04-06-2010 and Planning Department vide their U.O. Note No. PD 14 FRO 2010, dated 
08-06-2010. 
By Order and in the name of the Governor of Karnataka 
M.V. Krishnamurthy 
Under Secretary to Government, 
Department of Information Technology, 
P.R. 1698 Bio Technology and Science and Technology 


ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಸಚಿವಾಲಯ 
ವಿಷಯ : ಜೀತವಿಮುಕ್ತರ ಪುನರ್ವಸತಿ ಸಹಾಯಧನ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗದಗ್‌ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಏಳು ಜನ 
ಜೀತವಿಮುಕ್ತರಿಗೆ 2010-11ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಧನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. 


ಓದಲಾಗಿದೆ : 1 ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಗ್ರಾಅಪ. 15 ಆರ್‌ಬಿಎಲ್‌ 2004 ದಿನಾಂಕ 21-01-2006. 
2. ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಗದಗ್‌ ಉಪವಿಭಾಗ, ಗದಗ್‌ ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಡಳಿತ ವಹ 
01/10- 11/32. ದಿನಾಂಕ 03-04-2010. 
3. ಗದಗ್‌ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: 
ಜಿಪಂಗ/ಸಿ3/ಇತರೆ 2010-11 ದಿನಾಂಕ 19-05-2010. 


೨೪೯೨ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ ೨೩, ೨೦೧೦ ಭಾಗ-೧ 





ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ : 

ಜೀತಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಜೀತಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಅವರುಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಆರ್ಥಿಕ ಸವಲತ್ತನ್ನು 
ಒದಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಜೀತವಿಮುಕ್ತರ ಪುನರ್ವಸತಿ ಸಹಾಯಧನ ಎಂಬ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 
ರೂಪಿಸಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ 21-01-2006 ರಿಂದ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ 
ರೂಪಿಸಿರುವ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ, ದಿನಾಂಕ 21-01-2006ರ ತರುವಾಯ ಜೀತಪದ್ಭತಿಯಿ೦ದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ರಾಜ್ಯದ 
ಪ್ರತಿ ಜೀತ ಕಾರ್ಮಿಕ/ಬಾಲ ಜೀತಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಮಾಹೆಯಾನ ರೂ.300.00 ರಂತೆ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ಜೀತಪದ್ಭತಿಯಿ೦ದ 
ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ ದಿನದಿಂದ ಮೊದಲ 24 ತಿಂಗಳುಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 

2; ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಕ್ರ.ಸಂ. (2)ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಗದಗ್‌ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಏಳು ಜನ ಜೀತ 
ವಿಮುಕ್ತರು ಬೆಂಗಳೂರು (ನಗರ) ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆನೇಕಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬ ಹೋಬಳಿ, ಮುತ್ತುಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಎಸ್‌.ಬಿ.ಐ. 
ಇಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಬಾನೆಯ ಮಾಲಿಕರಾದ ಶ್ರೀ ಶಶಿಕುಮಾರ್‌ ಬಿನ್‌ ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ರೆಡ್ಡಿ ಇವರಡಿ ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಾಳಾಗಿರುವುದನ್ನು 
ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ, ಜೀತದಾಳು ವಿಮೋಚನಾ ಕಾಯಿದೆ 1976ರಡಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು, ದಿನಾಂಕ 
25-06-2008 ರಂದು ಜೀತಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ವಿಮುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿ, ಬೆ೦ಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಉಪವಿಭಾಗದ ಉಪ ವಿಭಾಗೀಯ 
ದಂಡಾಧಿಕಾರಿರವರು ಜೀತವಿಮುಕ್ತ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಸದರಿಯವರಿಗೆ ಪುನರ್‌ ವಸತಿ ಕಲ್ಪಿಸಲು 
ಗದಗ್‌ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಯಕ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಉಲ್ಲೇಖ (3)ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ. 
ಆದ್ದರಿ೦ದ, ಗದಗ್‌ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಏಳು ಜನ ಜೀತದಾಳುಗಳಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 
2230-01-198-6-01-300 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ, 2010 ಏಪ್ರಿಲ್‌ ಮಾಹೆಯಿಂದ 2011 ಮಾರ್ಚಿ 
ಮಾಹೆಯವರೆಗಿನ ಒಟ್ಟು 12 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಮಾಹೆಯಾನ ರೂ. 300/- ರಂತೆ ಸಹಾಯಧನಕ್ಕಾಗಿ ತಗಲುವ 
ರೂ. 25,200/- ಗಳ ಅನುದಾನವನ್ನು ಗದಗ್‌ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರವು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ. 
ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಆದೇಶ. 

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಗ್ರಾಅಪ. 1 ಆರ್‌ಬಿಎಲ್‌ 2010 ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ : 14-06-2010 

ಜೀತವಿಮುಕ್ತರ ಪುನರ್ವಸತಿ ಸಹಾಯಧನ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಗದಗ್‌ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಏಳು ಜನ 
ಜೀತವಿಮುಕ್ತರಿಗೆ 2010-11ನೇ ಸಾಲಿನ 12 ತಿಂಗಳ (2010 ಏಪ್ರಿಲ್‌ ಇಂದ 2011ರ ಮಾರ್ಚಿವರೆಗೆ) ಮಾಹೆಯಾನ 
ರೂ.300.00 ರಂತೆ ಸಹಾಯಧನ ಪಾವತಿಸಲು ಒಟ್ಟು ರೂ. 25,200.00 (ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿಗಳು 
ಮಾತ್ರ) ಗಳನ್ನು ಗದಗ್‌ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿದೆ. ಮಿಕ್ಕ 12 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಗೆ 
ಒಟ್ಟು ರೂ. 25,200- ಗಳ ಸಹಾಯ ಧನವನ್ನು ಏಳು ಜನ ಜೀವವಿಮುಕ್ತರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 
ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. 

2. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 2230-ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ-01-ಕಾರ್ಮಿಕ-198- 
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ-6-ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳು-ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಯೋಜನೆ (ಜೀತದಾಳುಗಳ 
ಪುನರ್ವಸತಿ)-01-ಬ್ಲಾಕ್‌ ಅನುದಾನ-300-ಒಟ್ಟು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ (ಯೋಜನೆ) ಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು. 

3. ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ. ಗ್ರಾಅಪ. 15 ಆರ್‌ಬಿಎಲ್‌. 2004 ದಿನಾ೦ಕ 21-01-2006 ರಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಮಾರ್ಗ 
ಸೂಚಿಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಪಾಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು. 

4. ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಇಲಾಖಾ ಆಂತರಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರ ಸಹಮತಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಗ್ರಾಅಪ. 136 ಪಿಬಿಎಸ್‌. 
2010 ದಿನಾ೦ಕ 11-06-2010 ರಂತೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆಜ್ಞಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 
ಎನ್‌.ಎಸ್‌. ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ್‌ 
ನಿರ್ದೇಶಕರು 
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆ 
ಹಾಗೂ ಪದ ನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 


ಪಿ. ಆರ್‌. 1699 ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಇಲಾಖೆ 


ಭಾಗ-೧ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ ೨೩, ೨೦೧೦ ೨೪೯೩ 





ಅಂಧನ ಸಚಿವಾಲಯ 


ವಿಷಯ : ಮೆ: ಸಾಯಿ ನಿರೀಹಾ ಪವರ್‌ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ ಪ್ರೈವೇಟ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ಇವರ 5.00 ಮೆಗಾ ವ್ಯಾಟ್‌ 
ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕಟ್ಟೆಪುರ ಕಿರು ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಯೋಜನೆಗೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 


ವ 


ಓದಲಾಗಿದೆ: 1 ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಡಿಇ 28 ಎನ್‌ಸಿಇ 1996 (15) ದಿನಾ೦ಕ 24-07-1996. 

2. ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಡಿಇ 46 ಎನ್‌ಸಿಇ 1997 ದಿನಾಂಕ 24-06-1999. 

3. ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಡಿಇ 3 ಎನ್‌ಸಿಇ 2002 ದಿನಾಂಕ 01-04-2002. 

4. ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಡಿಇ 248 ಎನ್‌ಸಿಇ 2004 ದಿನಾಂಕ 26-08-2004. 

5. ಕರ್ನಾಟಕ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಯಮಿತದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಪತ್ರ 
ಸಂಖ್ಯೆ: ಕೆಆರ್‌ಇಡಿಎಲ್‌/06-2008/1731 ದಿನಾ೦ಕ 1/17-10-2008. 

6. ಕರ್ನಾಟಕ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಯಮಿತದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಪತ್ರ 
ಸಂಖ್ಯೆ: ಕೆಆರ್‌ಇಡಿಎಲ್‌/06/ಎಸ್‌ಹೆಚ್‌ಪಿ/08/2029 ದಿನಾ೦ಕ 2/03-12-2008. 

.. ಕಾರಣ ಕೇಳುವ ನೋಟೀಸು ಸಂಖ್ಯೆ: ಇಎನ್‌ 520 ಎನ್‌ಸಿಇ 2008 ದಿನಾಂಕ 27-12-2008. 

8 ಮೆ: ಸಾಯಿ ನಿರೀಹಾ ಪವರ್‌ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ ಪ್ರೈವೇಟ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ಇವರ ಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ 
05-01-2009. 

9. ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಇಎನ್‌ 520 ಎನ್‌ಸಿಇ 2008 ದಿನಾ೦ಕ 01-04-2009. 

10. ಮೆ: ಸಾಯಿ ನಿರೀಹಾ ಪವರ್‌ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ ಪ್ರೈವೇಟ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ಇವರ ಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ 
12-01-2010 ಮತ್ತು 22-01-2010. 

1. ಕರ್ನಾಟಕ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಯಮಿತದ, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ 
ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಕೆಆರ್‌ಇಡಿ/06/ಕಟ್ಟೆಪುರ ಕಿ.ಜ.ವಿ./2010/616 ದಿನಾಂಕ 26-02-2010/ 
04-03-2010. 

12. ಕರ್ನಾಟಕ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಯಮಿತದ. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ 
ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಕೆಆರ್‌ಇಡಿ/06/ಶೋಕಾಸ್‌ ನೋಟೀಸ್‌/2010 ದಿನಾ೦ಕ 17-04-2010. 

13. ದಿನಾ೦ಕ 19-04-2010 ರಂದು ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆಯ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿ. 

14. ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖೆ ಇಎನ್‌ 520 ಎನ್‌ಸಿಇ 2008 ದಿನಾ೦ಕ 03-05-2010. 

15. ಕರ್ನಾಟಕ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಯಮಿತದ. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ 
ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಕೆಆರ್‌ಇಡಿ/06/ಕಟ್ಟೆಪುರ ಕಿ.ಜ.ಎ/2010/423 ದಿನಾಂಕ 26-05-2010. 

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ : 


ಹಾದಿ 


ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ (1ರ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೆ: ಪೇಪರ್‌ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್‌ ಪ್ರೈವೇಟ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ಇವರಿಗೆ 
ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಟ್ಟೆಪುರದಲ್ಲಿ 5.00 ಮೆಗಾ ವ್ಯಾಟ್‌ ಸಾವರ್ಥ್ಯದ ಕಿರು ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ 
ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. 

ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ (2)ರ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೆ: ಪೇಪರ್‌ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್‌ ಪ್ರೈವೇಟ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ಎಂಬ 
ಕಂಪನಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಮೆ: ಬ್ರೈಟ್‌ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಕಂಪನಿ ಪ್ರೈವೇಟ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಿ 5.00 ಸಾಮಥ್ಯದ 
ಕಟ್ಟೆಪುರ ಕಿರು ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. 

ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ (3)ರ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೆ: ಬ್ರೈಟ್‌ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಕಂಪನಿ ಪ್ರೈವೇಟ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ಎಂಬ 
ಕಂಪನಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಮೆ: ಕಾವೇರಿ ಹೈಡ್ರೊ ಎನರ್ಜಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಿ 5.00 ಸಾಮಥ್ಯದ ಕಟ್ಟೆಪುರ ಕಿರು 
ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. 

ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ (4)ರ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮೆ: ಸಾಯಿ ನಿರೀಹಾ ಪವರ್‌ 
ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ ಪ್ರೈವೇಟ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ರವರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. 

ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ (5ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ನಿಯಮಿತದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮೆ: ಸಾಯಿ ನಿರೀಹಾ ಪವರ್‌ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ ಪ್ರೈವೇಟ್‌ ಇವರಿಗೆ 5.00 ಮೆಗಾ ವ್ಯಾಟ್‌ 
ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕಟ್ಟೆಪುರ ಕಿರು ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಲು ಮುಂದಿನ 3 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ 
ವಿಸ್ತರಿಸುವಂತೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. 

ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ (6)ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ನಿಯಮಿತದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮೆ: ಸಾಯಿ ನಿರೀಹಾ ಪವರ್‌ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ ಪ್ರೈವೇಟ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ಇವರಿಗೆ ಯೋಜನೆ 


೨೪೯೪ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ ೨೩, ೨೦೧೦ ಭಾಗ-೧ 





ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿ 12 ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದರೂ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನದ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಗತಿ 
ಸಾಧಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಯೋಜನೆಯ ಹಂಚಿಕೆ ಆದೇಶವನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು 
ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. 

ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ (7ರ ಕಾರಣ ಕೇಳುವ ನೋಟೀಸಿನಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯು ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನದ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದಿರುವುದರಿಂದ ಹಂಚಿಕೆ ಆದೇಶವನ್ನು ಏಕೆ ರದ್ದುಪಡಿಸಬಾರದೆಂದು ಮೆ: 
ಸಾಯಿ ನಿರೀಹಾ ಪ್ರೈವೇಟ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ಇವರಿಗೆ ನೋಟೀಸನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ 7 ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ಸಮಜಾಯಿಷಿಯನ್ನು 
ನೀಡುವಂತೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 

ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ (8)ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೆ: ಸಾಯಿ ನಿರೀಹಾ ಪ್ರೈವೇಟ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ಇವರು ಕಾರಣ 
ಕೇಳುವ ನೋಟೀಸಿಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡುತ್ತಾ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನದ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದ ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಿ, 
ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ. 

ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ (9)ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೆ: ಸಾಯಿ ನಿರೀಹಾ ಪ್ರೈವೇಟ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ಇವರು ನೀಡಿರುವ 
ಉತ್ತರವನ್ನು ಕ್ರೆಡಲ್‌ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯದೊಂದಿಗೆ ವರದಿಯನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ. 

ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ (10ರ ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮೆ: ಸಾಯಿ ನಿರೀಹಾ ಪ್ರೈವೇಟ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ಇವರು 
ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವಂತೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ. 

ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ (1)ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ನಿಯಮಿತದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮೆ: ಸಾಯಿ ನಿರೀಹಾ ಪ್ರೈವೇಟ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ಇವರು ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನದ 
ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ದಿನಾಂಕ 01-10-2009 ರಿಂದ 
ಮುಂದಿನ 2 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. 

ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ (12)ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ನಿಯಮಿತದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿದಾರರ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಅವಧಿಯು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಂತೆ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅನುಷ್ಠಾನದ ನಿಟ್ಟನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಕಾಲಾವಕಾಶ 
ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೆ: ಸಾಯಿ ನಿರೀಹಾ ಪ್ರೈವೇಟ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ಇವರಿಗೆ ಕಾರಣ 
ಕೇಳುವ ನೋಟೀಸನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಲು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದರು. 

ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆಯ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ (13) 
ರಲ್ಲಿನ ದಿನಾಂಕ 19-04-2010 ರಂದು ನಡೆದ “review meeting of the RE Projects (Wind/Small Hydro) for 
restoration/time extension” ರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮೆ: ಸಾಯಿ ನಿರೀಹಾ ಪ್ರೈವೇಟ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ರವರ ಕಾಲಾವಕಾಶ 
ವಿಸ್ತರಣೆ ಕುರಿತ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರುವ ನಿರ್ಣಯದ ಉದ್ದೃತ ಭಾಗವು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ :- 


“3. Mis Sai Nireeha Power Projects (P) Limited, 5 MW capacity, Kattepura 





MHS, across Kattepura Anicut, Cauvery River, near Kattepura Village, Arkalgodu 
Taluk, Hassan District. 





The proposal of M/s Sai Nireeha Power Projects (P) Limited, for time extension was 

discussed in the meeting based on the facts presented by the developer. The members 

present in the meeting observed that there has been an inordinate delay in implementation 

of the project by the developer. However, based on all the statutory clearances obtained 

and progress made at the project location, the members decided to permit the time 

extension for implementation and commissioning the project. During the course of 

discussion, MD, KREDL brought to the notice of the members that the proposed project 

location by the developer is surrounded by elephant habitation and the area needs to be 

verified and accordingly it was decided that KREDL to submit a report to the Government 

by visiting the spot and examining with reference to the elephant habitation in the area, so 

that a final decision would be taken to fix up the time extension period for commissioning of 

the project”. 

ಸಭೆಯ ನಿರ್ಣಯದಂತೆ ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ (14)ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಲ್‌ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು 
ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಳ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ವರದಿಯನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಲಾಗಿತ್ತು. 

ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ (15)ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ನಿಯಮಿತದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸದರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದಾರರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಟೋಪೊಶೀಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸಹ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ 


ಭಾಗ-೧ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ ೨೩, ೨೦೧೦ ೨೪೯೫ 





ಅಂಶವೆಂದರೆ ಈ ಯೋಜನೆಯು ಕಾವೇರಿ ನದಿಯ ಕಟ್ಟೆಪುರ ಅಣೆಕಟ್ಟಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಟ್ಟೆಪುರ ಗ್ರಾಮ, ಅರಕಲಗೋಡು 
ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿ 
ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳ ವಾಸ ಸ್ಥಾನವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿ ನೀಡಿ, ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸೇರಿದ 
ಕಟ್ಟೆಪುರದಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಅರಣ್ಯವಿದ್ದು, ಈ ಯೋಜನಾ ಪ್ರದೇಶದ ಕಟ್ಟೆಪುರಕ್ಕೂ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲಾಯ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಅರಣ್ಯವನ್ನು 
ಹೊಂದಿರುವ ಕಟ್ಟೆಪುರಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತ ಮೆ: ಸಾಯಿ ನಿರೀಹಾ ಪ್ರೈವೇಟ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ 
ಇವರಿಗೆ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ದಿನಾಂಕ 01-10-2009 ರಿಂದ ಮುಂದಿನ 2 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ 
ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. 
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕ್ರೆಡಲ್‌ ರವರು ಆನೆಗಳ ಹಾವಳಿ ಇರುವ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಟ್ಟೆಪುರಕ್ಕೂ ಪಸ್ತುತ 
ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಟ್ಟೆಪುರಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಠಪಡಿಸಿ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ 
ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಮೆ: ಸಾಯಿ ನಿರೀಹಾ ಪ್ರೈವೇಟ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ರವರಿಗೆ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ 
ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಕುರಿತು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ:- 
ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಇಎನ್‌ 520 ಎನ್‌ಸಿಇ 2008 ಬೆ೦ಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ : 29-06-2010 
ಮೆ: ಸಾಯಿ ನಿರೀಹಾ ಪ್ರೈವೇಟ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ಇವರಿಗೆ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಟ್ಟೆಪುರ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದ 
5.00 ಮೆಗಾ ವ್ಯಾಟ್‌ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕಿರು ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ದಿನಾಂಕ 
01-10-2009 ರಿಂದ ಮುಂದಿನ 2 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ರದ್ದು ಪಡಿಸುವುದು/ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸರ್ಕಾರವು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. 
ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ (1ರ ಹಂಚಿಕೆ ಅದೇಶದ ಇತರ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ. 
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆಜ್ಞಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 


ಎಸ್‌.ಜೆ. ಸಂಪತ್‌ ಕುಮಾರ್‌ 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 
ಪಿ. ಆರ್‌. 1700 ಇಂದನ ಇಲಾಖೆ 


ಸಹಕಾರ ಸಚಿವಾಲಯ 
ವಿಷಯ : ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ನಿ. ಇದರ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ 
ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 
ಓದಲಾಗಿದೆ : 1) ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಸಿಒ 46 ಸಿಎಲ್‌ಎಂ 2010 ದಿನಾಂಕ : 10-03-2010. 
2) ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ನಿಬಂಧಕರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಸಿಆರ್‌ಡಿ. 16. ಕೆಎ೦ಸಿ-1/2008-09 
ದಿನಾಂಕ : 21-06-2010. 
3) ನಬಾರ್ಡ್‌ರವರ ಪತ್ರ ಸಂ. ಎನ್‌ಬಿ.ಕೆ.ಎ.ಐಡಿಡಿ 929 ಎಸ್‌.ಟಿ.82/2010-11 ದಿನಾಂಕ 
: 23-06-2010. 
ಸ್ತಾವನೆ : 
ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ನಿ. ಇದರ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 10-04-2010ರೊಳಗೆ 
ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ : 31-07-2010ರೊಳಗೆ ನಡೆಸಲು ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ (1ರ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ 
ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. 
ಸರ್ಕಾರವು ದಿನಾಂಕ : 1-03-2010ರ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಆಡಳಿತ 
ಸಮಿತಿಗೆ ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿರುವ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ : 31-07-2010ರವರೆಗೆ ಮುಂದೂಡಿರುತ್ತದೆಂದೂ, ಪ್ರಸ್ತುತ 
ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರು ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವಿಶೇಷ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇದರ ಅಂತಿಮ 
ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ನಬಾರ್ಡ್‌ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಬಾರ್ಡ್‌ನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಒಪ್ಪಿಗೆಗಾಗಿ ಆರ್‌ಬಿಐಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ 
ಹಂತದಲ್ಲಿರುವುದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿರುತ್ತದೆಂದೂ, ಆರ್‌ಬಿಐನ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ವಿಭಜನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಸದ್ಯದ ಆಡಳಿತ 
ಮಂಡಳಿಯ ಎಸ್ತುತ ಅವಧಿ ದಿನಾಂಕ : 31-07-2010ರೊಳಗಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆಂದೂ, ಈ 
ವಿಷಯವಾಗಿ ರಾಯಚೂರು ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯು ದಿನಾಂಕ 29-05-2010ರಂದು ಸಭೆ ಸೇರಿ, 
ರಾಯಚೂರು ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವಿಭಜನೆಗೆ ಅನುಕೂಲತೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು 
ನಡೆಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಅವದಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ 31-07-2010ರ ಬದಲಾಗಿ ದಿನಾಂಕ 31-10-2010ರವರೆಗೆ 
ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕೋರುವ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆಂದು ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ನಿಬಂಧಕರು ಮೇಲೆ 
ಓದಲಾದ (2) ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ, ಆರ್‌ಬಿಐ/ನಬಾರ್ಡ್‌ ರವರ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು, ರಾಯಚೂರು ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ 


(& 


೨೪೯೬ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ ೨೩, ೨೦೧೦ ಭಾಗ-೧ 





ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ 31-10-2010ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಶಿಫಾರಸು 
ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. 
ರಾಯಚೂರು ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ : 31-10-2010ರೊಳಗೆ ಜರುಗಿಸುವ 
ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ನಬಾರ್ಡ್‌ ತನ್ನ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣೆಯನ್ನು (೫೦೦) ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ (3)ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುತ್ತದೆ. 
ಮೇಲ್ಕಂಡ ಪ್ರಸ್ತಾವವನ್ನು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಸಿಒ 46 ಸಿಎಲ್‌ಎಂ 2010, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ : 28ನೇ ಜೂನ್‌, 2010 
ಮೇಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ನಿ. ರಾಯಚೂರು ಇದಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ 1959ರ ಪ್ರಕರಣ 39ಎ(4) ಮತ್ತು 121ರಲ್ಲಿ 
ಪ್ರದತ್ತವಾದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ ಸದರಿ ಅಧಿನಿಯಮದ ಪ್ರಕರಣ 28ಎ(4), 28ಎ(5), 28ಬಿ(2), 29 ಎಫ್‌ (4) 
ಮತ್ತು 39ಎ(2) ಅನ್ನು ಮಾರ್ಪಾಟು ಮಾಡಿ ಸದರಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಗೆ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ 
31-10-2010 ರೊಳಗೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸುತ್ತದೆ. 
ಸೂಚನೆ : ಪ್ರಕರಣ 28ಎ(4), 28ಎ(5). 28ಬಿ(2), 29ಎಫ್‌(4) ಮತ್ತು 39ಎ(2)ಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಈ ಮಾರ್ಪಾಡು 
ದಿನಾಂಕ : 31-10-2010ರವರೆಗೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕದ್ದು ಈ ಅವಧಿಯು ಮುಗಿದ ನಂತರ ಈ ಆದೇಶದ 
ಮಾರ್ಪಾಡಿಗೆ ಮೊದಲು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಉಪಬಂಧಗಳು ಪುನಃ ಜಾರಿಗೆ ಬರತಕ್ಕದ್ದು. 
ಈ ಆದೇಶದ ಮೂಲಕ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿದಂತೆ ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣದ ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮೇಲೆ 
ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟುಮಾಡತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. 


ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆದೇಶಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, 
ಆರ್‌.ಎಸ್‌. ನೂಲಿ 
ವಿಶೇಷ ಕರ್ತವ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ 
ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ 


ಪಿ.ಆರ್‌. 1701 


ಇಂಧನ ಸಚಿವಾಲಯ 
ವಿಷಯ : ಮೆ: ಇಸ್ತ್ರಿ ಪವರ್‌ ಪ್ರೈವೇಟ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ಇವರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ 2.00 
ಮೆಗಾ ವ್ಯಾಟ್‌ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕಿರು ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರದ್ದು ಪಡಿಸುವ 
ಓದಲಾಗಿದೆ : 1. ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಇಂಇ 57 ಎನ್‌ಸಿಇ 2004 ದಿನಾಂಕ : 8-03-2004 
2. ಕರ್ನಾಟಕ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಯಮಿತದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ 
ನಿರ್ದೇಶಕರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಕೆಆರ್‌ಇಡಿ/06/ಶೋಕಾಸ್‌ ನೋಟೀಸ್‌ /2010 ದಿನಾಂಕ : 
17-04-2010. 
3. ಕಾರಣ ಕೇಳುವ ನೋಟೀಸು ಸಂಖ್ಯೆ : ಇಎನ್‌ 140 ಎನ್‌ಸಿಇ 2010 ದಿನಾಂಕ : 
26-04-2010, 
ಸ್ತಾವನೆ : 
ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ (1 ರ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೆ: ಇಸಿ ಪವರ್‌ ಪ್ರೈವೇಟ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ಇವರಿಗೆ ಹಾಸನ 
ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶ್ರೀ ರಾಮದೇವರಕಟ್ಟೆ ಬಲದಂಡೆ ಕಾಲುವೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ 2.00 ಮೆಗಾ ವ್ಯಾಟ್‌ 
ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕಿರುಜಲ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. 
ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ (2) ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ನಿಯಮಿತದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿದಾರರ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಅವಧಿಯು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಂತೆ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅನುಷ್ಠಾನದ ನಿಟ್ಟನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಕಾಲಾವಕಾಶ 
ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೆ. ಇಸ್ರಿ ಪವರ್‌ ಪ್ರೈವೇಟ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ಇವರಿಗೆ ಕಾರಣ ಕೇಳುವ 
ನೋಟೀಸನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಲು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. 
ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ (3) ರ ಕಾರಣ ಕೇಳುವ ನೋಟೀಸಿನಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯ ಹಂಚಿಕೆ ಆದೇಶವನ್ನು ಏಕೆ 
ರದ್ದುಪಡಿಸಬಾರದೆಂದು ಮೆ: ಇಸಿ ಪವರ್‌ ಪ್ರೈವೇಟ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ಇವರಿಗೆ ನೋಟೀಸನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ 15 ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ 
ಸಮಜಾಹಿಷಿಯನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕಾರಣ ಕೇಳುವ ನೋಟೀಸು “No such firm, not known, no 
such addressee, returned” ಎ೦ದು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. 


(WL 


ಭಾಗ-೧ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ ೨೩, ೨೦೧೦ ೨೪೯೭ 





ಮೆ. ಇಸ್ತ್ರಿ ಪವರ್‌ ಪ್ರೈವೇಟ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ಇವರಿಗೆ ಯೋಜನೆಯು ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿ 6 ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ಯೋಜನೆ 
ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ ಹಂಚಿಕೆ ಆದೇಶವನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ, ಈ 
ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ :- 

ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಇಎನ್‌ 140 ಎನ್‌ಸಿಇ 2010 ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ : 23ನೇ ಜೂನ್‌, 2010 

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ಅಂಶಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಅದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಇಂಇ 57 ಎನ್‌ಸಿಇ 2004 
ದಿನಾಂಕ : 8-03-2004ರಲ್ಲಿ ಮೆ. ಇಸ್ತ್ರಿ ಪವರ್‌ ಪ್ರೈವೇಟ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ಇವರಿಗೆ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ 
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶ್ರೀ ರಾಮದೇವರಕಟ್ಟೆ ಬಲದಂಡೆ ಕಾಲುವೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದ 2.00 ಮೆಗಾ ವ್ಯಾಟ್‌ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ 
ಕಿರುಜಲ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಯೋಜನೆಯ ಹಂಚಿಕೆ ಅದೇಶ ಹಾಗೂ ಈ ಸಂಬಂಧ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ 
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ 


ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆದೇಶಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, 
ಎಸ್‌.ಜೆ. ಸಂಪತ್‌ ಕುಮಾರ್‌ 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಪಿ.ಆರ್‌. 1702 ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ 
ಅಂಧನ ಸಚಿವಾಲಯ 
ವಿಷಯ : ಮೆ: ಶ್ರೀ ಐಶ್ವರ್ಯ ಪವರ್‌ ಪ್ರೈವೇಟ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ಇವರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ 
2.00 ಮೆಗಾ ವ್ಯಾಟ್‌ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕಿರು ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರದ್ದು 
ಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 
ಓದಲಾಗಿದೆ : 1. ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಇಂಇ 105 ಎನ್‌ಸಿಇ 2004 ದಿನಾಂಕ : 13-05-2004 
2. ಕರ್ನಾಟಕ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಯಮಿತದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ 
ನಿರ್ದೇಶಕರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಕೆಆರ್‌ಇಡಿ/06/ಶೋಕಾಸ್‌ ನೋಟೀಸ್‌ /2010 ದಿನಾಂಕ : 
17-04-2010. 
3. ಕಾರಣ ಕೇಳುವ ನೋಟೀಸು ಸಂಖ್ಯೆ : ಇಎನ್‌ 178 ಎನ್‌ಸಿಇ 2010 ದಿನಾಂಕ : 
26-04-2010. 
ಸ್ತಾವನೆ : 
ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ (1) ರ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೆ. ಶ್ರೀ ಐಶ್ವರ್ಯ ಪವರ್‌ ಪ್ರೈವೇಟ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ಇವರಿಗೆ 
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹರಸನಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಭದ್ರಾ ನದಿಗೆ (by 019170 total water 
flowing in Bhadra river with about 2 km intake and 2 km of tailrace canal) ಅಡ್ಡಲಾಗಿ 2.00 ಮೆಗಾ ವ್ಯಾಟ್‌ 
ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕಿರುಜಲ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. 
ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ (2) ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ನಿಯಮಿತದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿದಾರರ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಅವಧಿಯು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಂತೆ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅನುಷ್ಠಾನದ ನಿಟ್ಟನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಕಾಲಾವಕಾಶ 
ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೆ: ಶ್ರೀ ಐಶ್ವರ್ಯ ಪವರ್‌ ಪ್ರೈವೇಟ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ಇವರಿಗೆ ಕಾರಣ 
ಕೇಳುವ ನೋಟೀಸನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಲು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. 
ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ (3) ರ ಕಾರಣ ಕೇಳುವ ನೋಟೀಸಿನಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯ ಹಂಚಿಕೆ ಆದೇಶವನ್ನು ಏಕೆ 
ರದ್ದುಪಡಿಸಬಾರದೆಂದು ಮೆ: ಶ್ರೀ ಐಶ್ವರ್ಯ ಪವರ್‌ ಪ್ರೈವೇಟ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ಇವರಿಗೆ ನೋಟೀಸನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ 15 
ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ಸಮಜಾಯಿಷಿಯನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕಾರಣ ಕೇಳುವ ನೋಟೀಸು “Refused, 
Returned to sender” ಎ೦ದು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. 
ಮೆ: ಶ್ರೀ ಐಶ್ವರ್ಯ ಪವರ್‌ ಪ್ರೈವೇಟ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ಇವರಿಗೆ ಯೋಜನೆಯು ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿ 6 ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ 
ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ ಹಂಚಿಕೆ ಆದೇಶವನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಲು 
ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ, ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ :- 
ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಇಎನ್‌ 178 ಎನ್‌ಸಿಇ 2010 ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ : 23ನೇ ಜೂನ್‌, 2010 
ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ಅಂಶಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಅದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಇಎನ್‌ 105 ಎನ್‌ಸಿಇ 2004 
ದಿನಾಂಕ : 13-05-2004ರಲ್ಲಿ ಮೆ: ಶ್ರೀ ಐಶ್ವರ್ಯ ಪವರ್‌ ಪ್ರೈವೇಟ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ಇವರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ 


(WL 


೨೪೯೮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ ೨೩, ೨೦೧೦ ಭಾಗ-೧ 





ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹರಸನಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಭದ್ರಾ ನದಿಗೆ (by utilising total water flowing in Bhadra river 
with about 2 km intake and 2 km of tailrace canal) ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದ 2.00 ಮೆಗಾ ವ್ಯಾಟ್‌ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ 
ಕಿರುಜಲ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಯೋಜನೆಯ ಹಂಚಿಕೆ ಅದೇಶ ಹಾಗೂ ಈ ಸಂಬಂಧ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ 
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ 


ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆದೇಶಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, 
ಸ್‌.ಜೆ. ಸಂಪತ್‌ ಕುಮಾರ್‌ 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಪಿ.ಆರ್‌. 1703 ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ 
ಇಂಧನ ಸಚಿವಾಲಯ 

ವಿಷಯ : ಮೆ: ಶ್ರೀ ನಿರ್ಮಲ ಪವರ್‌ ಪ್ರೈವೇಟ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ಇವರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ 

4.5 ಮೆಗಾ ವ್ಯಾಟ್‌ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಸಿರಗುಪ್ಪ ಕಿರು ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರದ್ದು 
ಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 

ಓದಲಾಗಿದೆ : 1. ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಇಂಇ 29 ಎನ್‌ಸಿಇ 2002 ದಿನಾಂಕ : 13-06-2002 


2. ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಇಂಇ 88 ಎನ್‌ಸಿಇ 2005 ದಿನಾಂಕ : 28-03-2005 

3. ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಇಂಇ 107 ಎನ್‌ಸಿಇ 2005 ದಿನಾ೦ಕ : 15-04-2005 

4. ಕರ್ನಾಟಕ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಯಮಿತದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ 
ನಿರ್ದೇಶಕರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಕೆಆರ್‌ಇಡಿ/06/ಶೋಕಾಸ್‌ ನೋಟೀಸ್‌ /2010 ದಿನಾಂಕ : 
17-04-2010. 

5. ಕಾರಣ ಕೇಳುವ ನೋಟೀಸು ಸಂಖ್ಯೆ : ಇಎನ್‌ 149 ಎನ್‌ಸಿಇ 2010 ದಿನಾಂಕ : 
26-04-2010. 


ಸಾವನೆ : 
ಷ್ಟ ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ (1) ರ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೆ. ಎಸ್‌.ಎಲ್‌.ಎಸ್‌. ಪವರ್‌ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ 
ಇವರಿಗೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿರಗುಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿಜಯನಗರ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಕೆಳ ತೊರೆಯಲ್ಲಿ 15 ಮೆಗಾ ವ್ಯಾಟ್‌ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ 
ಸಿರುಗುಪ್ಪ ಕಿರುಜಲ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. 

“ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ (೦ರ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಮೆ: ಎಸ್‌.ಎಲ್‌.ಎಸ್‌. ಪವರ್‌ 
ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನಿಂದ ಮೆ. ಶ್ರೀ ರಕ ಪವರ್‌ ಪೆ ಪ್ರೈವೇಟ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ (43) ರ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಯೋಜನೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು 1.5 
ಮೆಗಾ ವ್ಯಾಟ್‌ನಿಂದ 4.5 ಮೆಗಾ ವ್ಯಾಟ್‌ಗೆ. ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 

ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ (4) ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ನಿಯಮಿತದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಭಿವೃ ದ್ಧಿದಾರರ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಅವಧಿಯು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಂತೆ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅನುಷಾ ನದ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಕಾಲಾವಕಾಶ 
ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೆ: ಶ್ರೀ ನಿರ್ಮಲ ಪವರ್‌ ಪ್ರೈವೇಟ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ಇವರಿಗೆ ಕಾರಣ 
ಕೇಳುವ ನೋಟೀಸನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಲು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. 

ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ (5) ರ ಕಾರಣ ಕೇಳುವ ನೋಟೀಸಿನಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯ ಹಂಚಿಕೆ ಆದೇಶವನ್ನು ಏಕೆ 
ರದ್ದುಪಡಿಸಬಾರದೆಂದು ಮೆ: ಶ್ರೀ ನಿರ್ಮಲ ಪವರ್‌ ಪ್ರೈವೇಟ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ಇವರಿಗೆ ನೋಟೀಸನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ 15 
ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ಸಮಜಾಯಿಷಿಯನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕಾರಣ ಕೇಳುವ ನೋಟೀಸು “Left, R/sender” 
ಎಂದು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. 

ಮೆ: ಶ್ರೀ ನಿರ್ಮಲ ಪವರ್‌ ಪ್ರೈವೇಟ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ಇವರಿಗೆ ಯೋಜನೆಯು ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿ 5 ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ 
ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ ಹಂಚಿಕೆ ಆದೇಶವನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಲು 
ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ, ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ :- 

ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಇಎನ್‌ 149 ಎನ್‌ಸಿಇ 2010 ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ : 23ನೇ ಜೂನ್‌, 2010 

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ಅಂಶಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಅದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಇಂಇ 29 ಎನ್‌ಸಿಇ 2002 
ದಿನಾಂಕ : 13-06-2002 ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಇ೦ಇ 88 ಎನ್‌ಸಿಇ 2005 ದಿನಾಂಕ : 28-03-2005 ಮತ್ತು 
ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಇಂಇ 107 ಎನ್‌ಸಿಇ 2005 ದಿನಾಂಕ : 15-04-2005ರಲ್ಲಿ ಮೆ: ಶ್ರೀ ನಿರ್ಮಲ ಪವರ್‌ 


(WL 


ಭಾಗ-೧ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ ೨೩, ೨೦೧೦ ೨೪೯೯ 





ಪ್ರೈವೇಟ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ಇವರಿಗೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿರಗುಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿಜಯನಗರ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಕೆಳ ತೊರೆಯಲ್ಲಿ 1.5 
ಮೆಗಾ ವ್ಯಾಟ್‌ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕಿರುಜಲ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಯೋಜನೆಯ ಹಂಚಿಕೆ ಅದೇಶ ಹಾಗೂ ಈ ಸಂಬಂಧ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ 
ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ 


ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆದೇಶಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, 
ಎಸ್‌.ಜೆ. ಸಂಪತ್‌ ಕುಮಾರ್‌ 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 


ಪಿ.ಆರ್‌. 1704 ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ 


ಅಂಧನ ಸಚಿವಾಲಯ 
ವಿಷಯ : ಮೆ. ವೆನ್ಸಾಯಿ ಪವರ್‌ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ ಪ್ರೈವೇಟ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ಇವರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ 
ಮಾಡಲಾಗಿರುವ 3.00 ಮೆಗಾ ವ್ಯಾಟ್‌ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕಿರು ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್‌ 
ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರದ್ದು ಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 
ಓದಲಾಗಿದೆ : 1. ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಇಎನ್‌ 288 ಎನ್‌ಸಿಇ 2004 ದಿನಾಂಕ : 20-12- 
2004 
2. ಕರ್ನಾಟಕ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಯಮಿತದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ 
ನಿರ್ದೇಶಕರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಕೆಆರ್‌ಇಡಿ/06/ಶೋಕಾಸ್‌ ನೋಟೀಸ್‌ /2010 ದಿನಾಂಕ : 
17-04-2010. 
3. ಕಾರಣ ಕೇಳುವ ನೋಟೀಸು ಸಂಖ್ಯೆ : ಇಎನ್‌ 188 ಎನ್‌ಸಿಇ 2010 ದಿನಾಂಕ : 
26-04-2010, 
ಸ್ತಾವನೆ : 
ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ (1 ರ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೆ: ವೆನ್ಸಾಯಿ ಪವರ್‌ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ ಪ್ರೈವೇಟ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ 
ಇವರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನನ್ನೀರು ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ (streamlet to river Sharavathi) ಅಡ್ಡಲಾಗಿ 
3.00 ಮೆಗಾ ವ್ಯಾಟ್‌ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕಿರುಜಲ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. 
ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ (2) ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ನಿಯಮಿತದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿದಾರರ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಅವಧಿಯು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಂತೆ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅನುಷ್ಠಾನದ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಕಾಲಾವಕಾಶ 
ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೆ: ವೆನ್ಸಾಯಿ ಪವರ್‌ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ ಪ್ರೈವೇಟ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ಇವರಿಗೆ 
ಕಾರಣ ಕೇಳುವ ನೋಟೀಸನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಲು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. 
ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ (3) ರ ಕಾರಣ ಕೇಳುವ ನೋಟೀಸಿನಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯ ಹಂಚಿಕೆ ಆದೇಶವನ್ನು ಏಕೆ 
ರದ್ದುಪಡಿಸಬಾರದೆಂದು ಮೆ: ವೆನ್ಸಾಯಿ ಪವರ್‌ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್‌ ಪ್ರೈವೇಟ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ಇವರಿಗೆ ನೋಟೀಸನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ 15 
ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ಸಮಜಾಯಿಷಿಯನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕಾರಣ ಕೇಳುವ ನೋಟೀಸು “0001 lock, 
intimation delivered, not claimed” ಎಂದು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. 
ಮೆ: ವೆನ್ಸಾಯಿ ಪವರ್‌ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ ಪ್ರೈವೇಟ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ಇವರಿಗೆ ಯೋಜನೆಯು ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿ 6 ವರ್ಷ 
ಕಳೆದರೂ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ ಹಂಚಿಕೆ ಆದೇಶವನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಲು 
ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ, ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ :- 
ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಇಎನ್‌ 188 ಎನ್‌ಸಿಇ 2010 ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ : 23ನೇ ಜೂನ್‌, 2010 
ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ಅಂಶಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಅದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಎನ್‌ 288 ಎನ್‌ಸಿಇ 2004 
ದಿನಾಂಕ : 20-12-2004ರಲ್ಲಿ ಮೆ: ವೆನ್ನಾಯಿ ಪವರ್‌ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್‌ ಪ್ರೈವೇಟ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ಇವರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ 
ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನನ್ನೀರು ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ (61768119! to river Sharavathi) ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದ 3.00 ಮೆಗಾ 
ವ್ಯಾಟ್‌ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕಿರುಜಲ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಯೋಜನೆಯ ಹಂಚಿಕೆ ಅದೇಶ ಹಾಗೂ ಈ ಸಂಬಂಧ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ 
ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಒಡ೦ಬಡಿಕೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ 


(WL 


ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆದೇಶಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, 
ಎಸ್‌.ಜೆ. ಸಂಪತ್‌ ಕುಮಾರ್‌ 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಪಿ.ಆರ್‌. 1705 ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ 


೨೫೦೦ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ ೨೩, ೨೦೧೦ ಭಾಗ-೧ 





ಶಿಕ್ಷ ಣ ಸಚಿವಾಲಯ 


ವಿಷಯ : ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳಿಗಾಗಿ ಖರೀದಿಸುವ 
ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬೆಲೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಬಗ್ಗೆ. 
ಓದಲಾಗಿದೆ : 1. ದಿನಾಂಕ : 7-2-2005 ರ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಇಡಿ 1 ಎಲ್‌ಬಿಪಿ 2004, 
2. ದಿನಾಂಕ : 27-11-2006ರ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಇಡಿ 170 ಎಲ್‌ಐಬಿ 2006. 
3. ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಇಲಾಖೆ, ಇವರ ಏಕ ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ : ಸಾಗ್ರಂಇ : ನಿಕ: 
ಪುಬೆನಿ.16/2009-10, ದಿನಾ೦ಕ 6-8-2009. 
4. ದಿನಾಂಕ : 9-11-2009 ರಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಆಡಳಿತ) ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು 
ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು. 
ಸ್ತಾವನೆ : 
ಮೇಲೆ (1ರಲ್ಲಿ ಓದಲಾದ ಸರ್ಕಾರದ ದಿನಾಂಕ : 7-2-2005ರ ಆದೇಶದನ್ವಯ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯ 
ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳಿಗಾಗಿ ಪುಸ್ತಕ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಖರೀದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವ್ಯಾಪಕವಾದ 
ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮೇಲೆ (2)ರಲ್ಲಿ ಓದಲಾದ ದಿನಾಂಕ : 27-11-2006ರ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ 
ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುವ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿ 
ಈಗಾಗಲೇ 3 ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಿದ್ದು, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಗದದ ಬೆಲೆ, ಡಿಟಿಪಿ ವೆಚ್ಚ, ವಿದ್ಯುತ್‌ದರ, 
ಬಾಡಿಗೆ ಸಾಗಣಿಕೆ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಕುರಿತು ಸಂಘ 
ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕರಿಂದ ಮನವಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದು, ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಾಶಕರು, ಸಂಘಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದ 
ದರಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪುಸ್ತಕ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ, 
ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪುಸ್ತಕ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ 
ಮೇಲೆ (3) ರಲ್ಲಿ ಓದಲಾದ ಏಕ ಕಡತದನ್ವಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಇಲಾಖೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕೋರಿರುವರು. ಈ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ 
ಮೇಲೆ (4)ರಲ್ಲಿ ಓದಲಾದ ದಿನಾಂಕ 9-11-2009ರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿ ಹಾಗೂ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಬೆಲೆಯ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರಿ 
ಮುದ್ರಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಪಡೆದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಈ ಕೆಳಕ೦ಡಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. 
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಇಡಿ 283 ಎಲ್‌ಐಬಿ 2009, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ : 14-6-2010 
ಮೇಲೆ (2)ರಲ್ಲಿ ಓದಲಾದ ದಿನಾಂಕ : 27-11-2006ರ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ದರಗಳನ್ನು 
ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಆದೇಶದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ, ಖರೀದಿಸುವ 
ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ, ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. 
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ಕ್ರ.ಸಂ. ಪುಸ್ತಕದ ಕಾಗದದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಒಂದು ಪುಟಕ್ಕೆ 
ಅಳತೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಬೆಲೆ 

1 18 ಕೌನ್‌ ಸಾದಾ (ಬಿಳಿಹಾಳೆ) ಕಾಗದ 0.30 ಪ್ಲೆಸೆ 

2 18 ಕೌನ್‌ ಉತ್ತಮ (ಮ್ಮಾಪಿತೋ) ಕಾಗದ 0.40 ಪ್ಲೆಸೆ 

3 18 ಡಮ್ಮಿ ಸಾದಾ (ಬಿಳಿಹಾಳೆ) ಕಾಗದ 0.40 ಪ್ಲೆಸೆ 

4 18 ಡಮ್ಮಿ ಉತ್ತಮ (ಮ್ಹಾಪಿತೋ) ಕಾಗದ 0.50 ಪ್ಲೆಸೆ 

5 1/4 ಕೌನ್‌ ಉತ್ತಮ (ಮ್ಹಾಪ್ಪತೋ) ಕಾಗದ 0.80 ಪಸೆ 

6 1/4 ಡಮ್ಮಿ ಸಾದಾ (ಬಿಳಿಹಾಳೆ) ಕಾಗದ 0.80 ಪಸೆ 

| 1/4 ಡಮ್ಮಿ ಉತ್ತಮ (ಮ್ಹಾಪಿತೋ) ಕಾಗದ ರೂ. 1.00 

1 Crown 1/8 | Art Paper 90 gsm Black & White Printing (ಪ್ರತಿ ಪಟಕ್ಷೆ) ರೂ. 0.70 

2 Crown 1/4 | Art Paper 90 gsm Black & White Printing (ಪ್ರತಿ ಪುಟಕ್ಕೆ) ರೂ. 1.20 

3 Crown 1/8 | Art Paper 90 gsm Four Colour Printing (ಪ್ರತಿ ಪುಟಕ್ಕೆ ರೂ. 140 

4 Crown 1/4 | Art Paper 90 gsm Four Colour Printing (ಪ್ರತಿ ಪುಟಕ್ಕೆ) ರೂ. 2.50 

5 Demy 1/8 Art Paper 90 gsm Black & White Printing (ಪ್ರತಿ ಪುಟಕ್ಕೆ ರೂ. 0.80 

6 Demy 1/4 Art Paper 90 gsm Black & White Printing (ಪ್ರತಿ ಪುಟಕ್ಕೆ) ರೂ. 1.40 

7 Demy 1/8 Art Paper 90 gsm Four Colour Printing (ಪ್ರತಿ ಪುಟಕ್ಕೆ) ರೂ. 180 

8 Demy 1/4 Art Paper 90 gsm Four Colour Printing (ಪ್ರತಿ ಪುಟಕ್ಕೆ) ರೂ. 2.75 

9. Case Binding Crown & Demy 1/8 Rs. 20-00 


Crown & Demy 14 Rs. 25-00 





ಭಾಗ-೧ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ ೨೩, ೨೦೧೦ ೨೫೦೧ 





ಇನ್ನುಳಿದ ಇತರೆ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಇಡಿ 170 ಎಲ್‌ಐಬಿ 2006, ದಿನಾಂಕ : 27-11-2006 
ರಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಮುಂದುವರಿಸತಕ್ಕದ್ದು. 
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆಜ್ಞಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 
(ಎಂ.ಎನ್‌. ಸೋಮಶೇಖರ್‌) 
ಪಿ.ಆರ್‌. 1681 ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 
ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ 
ಅಂಧನ ಸಚಿವಾಲಯ 
ವಿಷಯ : ಮೆ ಸಾಯಿತೇಜ ಎನರ್ಜಿಸ್‌ ಪ್ರೈವೇಟ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ಇವರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ 1.00 ಮೆಗಾ 
ವ್ಯಾಟ್‌ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕಿರು ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರದ್ದು ಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 
ಓದಲಾಗಿದೆ: 1. ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಇಂಇ 377 ಎನ್‌ಸಿಇ 2004 ದಿನಾಂಕ : 21-12-2004. 
2. ಕರ್ನಾಟಕ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ನಿಯಮಿತದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ 
ನಿರ್ದೇಶಕರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಕೆಆರ್‌ಇಡಿ/06/ಶೋಕಾಸ್‌ ನೋಟೀಸ್‌ /2010, ದಿನಾಂಕ : 
17-4-2010. 
3. ಕಾರಣ ಕೇಳುವ ನೋಟೀಸು ಸಂಖ್ಯೆ : ಇಎನ್‌ 197 ಎನ್‌ಸಿಇ 2010, ದಿನಾಂಕ : 
26-4-2010. 
ಸ್ತಾವನೆ : 
ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ : (0ರ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೆ : ಸಾಯಿತೇಜ ಎನರ್ಜಿಸ್‌ ಪ್ರೈವೇಟ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ಇವರಿಗೆ 
ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಾದಗೀರ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿರಯನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಭೀಮಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ 1.00 ಮೆಗಾ ವ್ಯಾಟ್‌ 
ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕಿರುಜಲ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. 
ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ (2)ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಯಮಿತದ 
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿದಾರರ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಅವಧಿಯು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಂತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 
ಅನುಷ್ಠಾನದ ನಿಟ್ಟನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಕಾಲಾವಕಾಶ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು 
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೆ। ಸಾಯಿತೇಜ ಎನರ್ಜಿಸ್‌ ಪ್ರೈವೇಟ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ಇವರಿಗೆ ಕಾರಣ ಕೇಳುವ 
ನೋಟೀಸನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಲು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿದಾರ 2 ವಿಳಾಸಗಳಿಗೂ ಕಳುಹಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ (3)ರ ಕಾರಣ ಕೇಳುವ 
ನೋಟೀಸುಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯ ಹಂಚಿಕೆ ಆದೇಶವನ್ನು ಏಕೆ ರದ್ದುಪಡಿಸಬಾರರೆಂದು ಮೆ। ಸಾಯಿತೇಜ ಎನರ್ಜಿಸ್‌ ಪ್ರೈವೇಟ್‌ 
ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ಇವರಿಗೆ ನೋಟೀಸನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ 15 ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ಸಮಜಾಯಿಷಿಯನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 
ಆದರೆ, ಸದರಿ ಕಾರಣ ಕೇಳುವ ನೋಟೀಸುಗಳು “Not claimed, Returned to the sender” and “No such 
addressee in this number, hence returned to sender” ಎ೦ದು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತ ವೆ. 
ಮೆ॥ ಸಾಯಿತೇಜ ಎನರ್ಜಿಸ್‌ ಪ್ರೈವೇಟ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ಇವರಿಗೆ ಯೋಜನೆಯು ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿ 6 ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ 
ಯೋನೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ ಹಂಚಿಕೆ ಆದೇಶವನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ, 
ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ :- 
ಸರ್ಕಾರಿ ಅದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಇಎನ್‌ 197 ಎನ್‌ಸಿಇ 2010, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ : 23-06-2010 
ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ಅ೦ಶಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಇಂಇ 377 ಎನ್‌ಸಿಇ 2004, 
ದಿನಾಂಕ 21-12-2004 ರಲ್ಲಿ ಮೆ। ಸಾಯಿತೇಜ ಎನರ್ಜಿಸ್‌ ಪ್ರೈವೇಟ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಾದಗೀರ್‌ 
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿರಯನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಭೀಮಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ 100 ಮೆಗಾ ವ್ಯಾಟ್‌ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕಿರುಜಲ ವಿದ್ಯುತ್‌ 
ಯೋಜನೆಯ ಹಂಚಿಕೆ ಆದೇಶ ಹಾಗೂ ಈ ಸಂಬಂಧ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು 
ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ರದ್ದು ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆದೇಶಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, 
ಎಸ್‌. ಜೆ. ಸಂಪತ್‌ ಕುಮಾರ್‌ 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 
ಪಿ.ಆರ್‌. 1706 ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ 


೨೫೦೨ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ ೨೩, ೨೦೧೦ ಭಾಗ-೧ 





ಇಂಧನ ಸಚಿವಾಲಯ 
ವಿಷಯ : ಮೆ॥ ರೆಫೀಡಿಂ ಪವರ್‌ ಸಪ್ಟೈಸ್‌ ಪ್ರೈವೇಟ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ಇವರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ 4.00 
ಮೆಗಾ ವ್ಯಾಟ್‌ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕಿರು ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರದ್ದು ಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 
ಓದಲಾಗಿದೆ: 1. ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಇಂಇ 28 ಎನ್‌ಸಿಇ 96(18), ದಿನಾ೦ಕ : 24-7-1996. 
2. ಕರ್ನಾಟಕ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ನಿಯಮಿತದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ 
ನಿರ್ದೇಶಕರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಕೆಆರ್‌ಇಡಿ06/ಶೋಕಾಸ್‌ ನೋಟೀಸ್‌ /2010, ದಿನಾಂಕ : 
17-4-2010. 
3. ಕಾರಣ ಕೇಳುವ ನೋಟೀಸು ಸಂಖ್ಯೆ : ಇಎನ್‌ 160 ಎನ್‌ಸಿಇ 2010, ದಿನಾಂಕ : 
26-4-2010. 
ಸ್ತಾವನೆ ಡು 
ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ : (1)ರ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೆ : ರೆಫೀಡಿ೦ ಪವರ್‌ ಸಫ್ಲೈಸ್‌ ಇವರಿಗೆ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ 
ಕುತುಪುಜದಲ್ಲಿ 4.00 ಮೆಗಾ ವ್ಯಾಟ್‌ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕಿರುಜಲ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. 
ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ (2)ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಯಮಿತದ 
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಭಿವೃದ್ದಿದಾರರ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಅವಧಿಯು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಂತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 
ಅನುಷ್ಠಾನದ ನಿಟ್ಟನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಕಾಲಾವಕಾಶ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು 
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೆ॥ ರೆಫೀಡಿ೦ ಪವರ್‌ ಸಪ್ಟೈಸ್‌ ಪ್ರೈವೇಟ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ಇವರಿಗೆ ಕಾರಣ ಕೇಳುವ 
ನೋಟೀಸನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಲು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. 
ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ (3)ರ ಕಾರಣ ಕೇಳುವ ನೋಟೀಸಿನಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯ ಹಂಚಿಕೆ ಆದೇಶವನ್ನು ಏಕೆ 
ರದ್ದುಪಡಿಸಬಾರದೆಂದು ಮೆ। ರೆಫೀಡಿ೦ ಪವರ್‌ ಸಪ್ಟೈಸ್‌ ಪ್ರೈವೇಟ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ಇವರಿಗೆ ನೋಟೀಸನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ 15 
ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ಸಮಜಾಯಿಷಿಯನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕಾರಣ ಕೇಳುವ ನೋಟಿಸನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ವೀಕೃತಿ 
ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದಾರರಿಂದ. ಉತ್ತರವೂ ಸಹ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಮೆ॥ ಕಫೀಡಿಂ ಪವರ್‌ ಸಪ್ಪೈಸ್‌ 
ಪ್ರೈವೇಟ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ಕಂಪನಿಯು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಈಗಾಗಲೇ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ ಹಂಚಿಕೆ ಆದೇಶವನ್ನು ರದ್ದು 
ಮ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ, ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ :- 
ಸರ್ಕಾರಿ ಅದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಇಎನ್‌ 160 ಎನ್‌ಸಿಇ 2010, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ : 23-06-2010 
ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ಅಂಶಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಇಂಇ 28 ಎನ್‌ಸಿಇ 96(18), 
ದಿನಾಂಕ 24-7-1996 ರಲ್ಲಿ ಮೆ। ರೆಫೀಡಿಂ ಪವರ್‌ ಸಫೈಸ್‌ ಪ್ರೈವೇಟ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ಇವರಿಗೆ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ 
ಕುತುಪುಜದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದ 4.00 ಮೆಗಾ ವ್ಯಾಟ್‌ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕಿರುಜಲ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಯೋಜನೆಯ ಹಂಚಿಕೆ ಆದೇಶ 
ಹಾಗೂ ಈ ಸಂಬಂಧ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ರದ್ದು 
ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 


(WL 


ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆದೇಶಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, 
ಸ್‌. ಜೆ. ಸಂಪತ್‌ ಕುಮಾರ್‌ 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 
ಪಿ.ಆರ್‌. 1707 ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ 


ಇಂಧನ ಸಚಿವಾಲಯ 
ವಿಷಯ : ಮೆ॥ ಶಿವ ಹೈಡ್ರೊ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ಇವರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ 1.1 ವ್ಯಾಟ್‌ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ 
ಕಿರು ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರದ್ದು ಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 
ಓದಲಾಗಿದೆ : 1. ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಇ೦ಇ 436 ಎನ್‌ಸಿಇ 2004, ದಿನಾಂಕ : 6-1-2005. 
2. ಕರ್ನಾಟಕ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ನಿಯಮಿತದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ 
ನಿರ್ದೇಶಕರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಕೆಆರ್‌ಇಡಿ/06/ಶೋಕಾಸ್‌ ನೋಟೀಸ್‌ /2010, ದಿನಾಂಕ : 
17-4-2010. 
3. ಕಾರಣ ಕೇಳುವ ನೋಟೀಸು ಸಂಖ್ಯೆ : ಇಎನ್‌ 194 ಎನ್‌ಸಿಇ 2010, ದಿನಾಂಕ : 
26-4-2010. 
ಸ್ತಾವನೆ ; 
ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ : (1ರ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೆ : ಶಿವ ಹೈಡ್ರೊ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ಇವರಿಗೆ 
ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾರೋಬೆಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಅರ್ಕಾವತಿ ನದಿಗೆ ಕಟ್ಟುತ್ತಿರುವ 
ಬ್ಯಾರೇಜಿನ ಎಡ ದಂಡೆ ಹಾಗೂ ಬಲ ದಂಡೆ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ 0.5 ವ್ಯಾಟ್‌ ಮತ್ತು 0.6 ಮೆಗಾ ವ್ಯಾಟ್‌ ಒಟ್ಟು 1.1 ಮೆಗಾ 
ವ್ಯಾಟ್‌ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕಿರುಜಲ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. 


(WL 


ಭಾಗ-೧ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ ೨೩, ೨೦೧೦ ೨೫೦೩ 





ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ (2)ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಯಮಿತದ 
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿದಾರರ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಅವಧಿಯು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಂತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 
ಅನುಷ್ಠಾನದ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಕಾಲಾವಕಾಶ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು 
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೆ ಶಿವ 'ಹೈಡೊ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ಇವರಿಗೆ ಕಾರಣ ಕೇಳುವ ನೋಟೀಸನ್ನು 
ಜಾರಿ ಮಾಡಲು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. 

ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ (3)ರ ಕಾರಣ ಕೇಳುವ ನೋಟೀಸಿನಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯ ಹಂಚಿಕೆ ಆದೇಶವನ್ನು ಏಕೆ 
ರದ್ದುಪಡಿಸಬಾರದೆಂದು ಮೆ ಶಿವ ಹೈಡ್ರೊ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ಇವರಿಗೆ ನೋಟೀಸನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ 15 ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ 
ಉತ್ತರ ನೀಡುವಂತೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪದೆ ಕಾರಣ “ಬವ ನೋಟಿಸು “No such ಗ್ಗ in 15" B Cross. Hence 
return to sender” ಎಂದು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. 

ಮೆ : ಶಿವ ಹೈಡ್ರೊ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ಇವರಿಗೆ ಯೋಜನೆಯು ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿ 5 ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ಯೋಜನೆ 
ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ “ಕೈಗಾಗಲೇ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ ಹಂಚಿಕೆ ಆದೇಶವನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ, ಈ 
ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ ;- 

ಸರ್ಕಾರಿ ಅದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಇಎನ್‌ 194 ಎನ್‌ಸಿಇ 2010, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ : 23-06-2010 

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ಅಂಶಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಇಂಇ 436 ಎನ್‌ಸಿಇ 2004, 
ದಿನಾಂಕ 6-1-2005 ರಲ್ಲಿ ಮೆ : ಶಿವ ಹೈಡ್ರೊ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ಇವರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ 
ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾರೋಬೆಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಅರ್ಕಾವತಿ ನದಿಗೆ ಕಟ್ಟುತ್ತಿರುವ ಬ್ಯಾರೇಜಿನ ಎಡ ದಂಡೆ ಹಾಗೂ ಬಲ 
ದಂಡೆ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ 0.5 ವ್ಯಾಟ್‌ ಮತ್ತು 0.6 ಮೆಗಾ ವ್ಯಾಟ್‌ ಒಟ್ಟು ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದ 11 ಮೆಗಾ ವ್ಯಾಟ್‌ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ 
ಕಿರುಜಲ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಯೋಜನೆಯ ಹಂಚಿಕೆ ಆದೇಶ ಹಾಗೂ ಈ ಸಂಬಂಧ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ 
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ರದ್ದು ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆದೇಶಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, 
ಸ್‌. ಜೆ. ಸಂಪತ್‌ ಕುಮಾರ್‌ 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 

ಪಿ.ಆರ್‌. 1708 ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ 


ಅಂಧನ ಸಚಿವಾಲಯ 
ವಿಷಯ : ಮೆ॥ ಶ್ರೀ ಐಶ್ವರ್ಯ ಪವರ್‌ ಪ್ರೈವೇಟ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ಇವರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ 4.00 ಮೆಗಾ 
ವ್ಯಾಟ್‌ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕಿರು ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರದ್ದು ಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 
ಓದಲಾಗಿದೆ : 1. ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಇಎನ್‌ 104 ಎನ್‌ಸಿಇ 2004, ದಿನಾಂಕ : 13-5-2004. 
2. ಕರ್ನಾಟಕ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ನಿಯಮಿತದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ 
ನಿರ್ದೇಶಕರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಕೆಆರ್‌ಇಡಿ/06/ಶೋಕಾಸ್‌ ನೋಟೀಸ್‌ /2010, ದಿನಾಂಕ : 
17-4-2010. 
3. ಕಾರಣ ಕೇಳುವ ನೋಟೀಸು ಸಂಖ್ಯೆ : ಇಎನ್‌ 176 ಎನ್‌ಸಿಇ 2010, ದಿನಾಂಕ : 
26-4-2010. 
ಸ್ತಾವನೆ 2 
ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ : (1ರ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೆ : ಶ್ರೀ ಐಶ್ವರ್ಯ ಪವರ್‌ ಪ್ರೈವೇಟ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ಇವರಿಗೆ 
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುದರಬ್ಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಭದ್ರಾ ನದಿಗೆ (by utilising total water 
flowing in Bhadra river with about 2 km intake and 2 km of 181806 canal) ಅಡ್ಡಲಾಗಿ 4.00 ಮೆಗಾ 
ವ್ಯಾಟ್‌ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕಿರುಜಲ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. 
ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ (2)ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಯಮಿತದ 
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿದಾರರ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಅವಧಿಯು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಂತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 
ಅನುಷ್ಠಾನದ ನಿಟ್ಟನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಕಾಲಾವಕಾಶ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು 
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೆ॥ ಶ್ರೀ ಐಶ್ವರ್ಯ ಪವರ್‌ ಪ್ರೈವೇಟ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ಇವರಿಗೆ ಕಾರಣ ಕೇಳುವ 
ನೋಟೀಸನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಲು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. 
ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ (3)ರ ಕಾರಣ ಕೇಳುವ ನೋಟೀಸಿನಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯ ಹಂಚಿಕೆ ಆದೇಶವನ್ನು ಏಕೆ 
ರದ್ದುಪಡಿಸಬಾರದೆಂದು ಮೆ ಶ್ರೀ ಐಶ್ವರ್ಯ ಪವರ್‌ ಪ್ರೈವೇಟ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ಇವರಿಗೆ ನೋಟೀಸನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ 15 
ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ಸಮಜಾಯಿಷಿಯನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಸದರಿ ಕಾರಣ ಕೇಳುವ ನೋಟಿಸು “೧61೬566, 
Returned to sender” ಎ೦ದು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. 


(& 


೨೫೦೪ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ ೨೩, ೨೦೧೦ ಭಾಗ-೧ 





ಯೋಜನೆಯು ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿ 6 ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ 

ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ ಹಂಚಿಕೆ ಆದೇಶವನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ, ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ : ನದ 
ಸರ್ಕಾರಿ ಅದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಇಎನ್‌ 176 ಎನ್‌ಸಿಇ 2010, ಬೆ೦ಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ : 23-06-2010 

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ಅ೦ಶಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಇಎನ್‌ 104 ಎನ್‌ಸಿಇ 2004, 
ದಿನಾಂಕ 13-5-2004 ರಲ್ಲಿ ಮೆ॥ ಶ್ರೀ ಐಶ್ವರ್ಯ ಪವರ್‌ ಪ್ರೈವೇಟ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ಇವರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ 
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುದರಬ್ಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಭದ್ರಾ ನದಿಗೆ (by utilising total water flowing in bhadra 
river with about 2 km intake and 2 km of tailrace canal) ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದ 4.00 ಮೆಗಾ ವ್ಯಾಟ್‌ 
ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕಿರುಜಲ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಯೋಜನೆಯ ಹಂಚಿಕೆ ಆದೇಶ ಹಾಗೂ ಈ ಸಂಬಂಧ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ 
ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ರದ್ದು ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆದೇಶಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, 
ಸ್‌. ಜೆ. ಸಂಪತ್‌ ಕುಮಾರ್‌ 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 
ಪಿ.ಆರ್‌. 1709 ಇಂದನ ಇಲಾಖ 
ಇಂಧನ ಸಚಿವಾಲಯ 
ವಿಷಯ : ಮೆ॥ ವಿಕ್ರಾಂತ್‌ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೈವೇಟ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ಇವರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ 2.00 ಮೆಗಾ 
ವ್ಯಾಟ್‌ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕಿರು ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರದ್ದು ಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 
ಓದಲಾಗಿದೆ: 1. ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಇಂಇ 49 ಎನ್‌ಸಿಇ 2004, ದಿನಾ೦ಕ : 13-2-2004. 
2. ಕರ್ನಾಟಕ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ನಿಯಮಿತದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ 
ನಿರ್ದೇಶಕರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಕೆಆರ್‌ಇಡಿ/06/ಶೋಕಾಸ್‌ ನೋಟೀಸ್‌ /2010, ದಿನಾಂಕ : 
17-4-2010. 
3. ಕಾರಣ ಕೇಳುವ ನೋಟೀಸು ಸಂಖ್ಯೆ : ಇಎನ್‌ 146 ಎನ್‌ಸಿಇ 2010, ದಿನಾಂಕ : 
26-4-2010. 
ಸ್ತಾವನೆ ಭಿ 
ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ : (0ರ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೆ : ವಿಕ್ರಾಂತ್‌ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೈವೇಟ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ಇವರಿಗೆ 
ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಾತಿಕುಮಾರಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಮಾರಿಗುಂಡಿ ಹೊಳೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ 2.00 
ಮೆಗಾ ವ್ಯಾಟ್‌ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕಿರುಜಲ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. 
ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ (2)ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ನಿಯಮಿತದ 
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿದಾರರ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಅವಧಿಯು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಂತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 
ಅನುಷ್ಠಾನದ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಕಾಲಾವಕಾಶ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು 
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೆ॥ ವಿಕ್ರಾಂತ್‌ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೈವೇಟ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ಇವರಿಗೆ ಕಾರಣ ಕೇಳುವ 
ನೋಟೀಸನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಲು "ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. 
ಮೇಲಿ ಓದಲಾದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ' (3)ರ ಕಾರಣ ಕೇಳುವ ನೋಟೀಸಿನಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯ ಹಂಚಿಕೆ ಆದೇಶವನ್ನು ಏಕೆ 
ರದ್ದುಪಡಿಸಬಾರದೆಂದು ಮೆ ವಿಕ್ರಾಂತ್‌ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೈವೇಟ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌. ಇವರಿಗೆ ನೋಟೀಸನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ" 15 
ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ಸಮಜಾಯಿಷಿಯನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಸದರಿ ಕಾರಣ ಕೇಳುವ ನೋಟಿಸು 
“Addressee left, R/S” ಎಂದು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. 
ಮೆ ವಿಕ್ರಾಂತ್‌ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೈವೇಟ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ಇವರಿಗೆ ಯೋಜನೆಯು ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿ 5 ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ 
ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ರುವಂ ಈಗಾಗಲೇ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ ಹಂಚಿಕೆ ಆದೇಶವನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಲು 
ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ, ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ :- 
ಸರ್ಕಾರಿ ಅದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಇಎನ್‌ 146 ಎನ್‌ಸಿಇ 2010, ಬೆ೦ಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ : 23-06-2010 
ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ಅ೦ಶಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಇಂಇ 49 ಎನ್‌ಸಿಇ 2004, 
ದಿನಾಂಕ 13-2-2004 ರಲ್ಲಿ ಮೆ : ವಿಕ್ರಾಂತ್‌ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೈವೇಟ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ಇವರಿಗೆ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ 
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಾತಿಕುಮಾರಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಮಾರಿಗುಂಡಿ ಹೊಳೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದ 2.00 
ಮೆಗಾ ವ್ಯಾಟ್‌ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕಿರುಜಲ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಯೋಜನೆಯ ಹಂಚಿಕೆ ಆದೇಶ ಹಾಗೂ ಈ ಸಂಬಂಧ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ 
ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ರದ್ದು ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆದೇಶಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, 
ಸ್‌. ಜೆ. ಸಂಪತ್‌ ಕುಮಾರ್‌ 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 


ಪಿ.ಆರ್‌. 1710 ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ 


(4 


ಭಾಗ-೧ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ ೨೩, ೨೦೧೦ ೨೫೦೫ 





ಅಂಧನ ಸಚಿವಾಲಯ 
ವಿಷಯ : ಮೆ ಆದರ್ಶ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೈವೇಟ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ಇವರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ 2.00 ಮೆಗಾ ವ್ಯಾಟ್‌ 
ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕಿರು ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರದ್ದು ಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 
ಓದಲಾಗಿದೆ: 1. ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಇಂಇ 396 ಎನ್‌ಸಿಇ 2004, ದಿನಾ೦ಕ : 21-12-2004. 
2. ಕರ್ನಾಟಕ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ನಿಯಮಿತದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ 
ನಿರ್ದೇಶಕರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : ಕೆಆರ್‌ಇಡಿ/06/ಶೋಕಾಸ್‌ ನೋಟೀಸ್‌ /2010, ದಿನಾಂಕ : 
17-4-2010. 
3. ಕಾರಣ ಕೇಳುವ ನೋಟೀಸು ಸಂಖ್ಯೆ : ಇಎನ್‌ 198 ಎನ್‌ಸಿಇ 2010, ದಿನಾಂಕ : 
6-5-200. 
ಸ್ತಾವನೆ : 
ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ : (1ರ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೆ॥ ಆದರ್ಶ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೈವೇಟ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ಇವರಿಗೆ 
ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಹಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎನ್‌.ಎಲ್‌.ಬಿ.ಸಿ.ಯ ಶಹಪುರ ಬ್ರಾಂಚ್‌ ಕೆನಾಲ್‌ಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ 2.00 ಮೆಗಾ ವ್ಯಾಟ್‌ 
ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ತೊಕಾಪುರ ಕಿರುಜಲ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. 
ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ (2)ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಯಮಿತದ 
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿದಾರರ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಅವಧಿಯು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಂತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 
ಅನುಷ್ಠಾನದ ನಿಟ್ಟನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಕಾಲಾವಕಾಶ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು 
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೆ। ಆದರ್ಶ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೈವೇಟ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ಇವರಿಗೆ ಕಾರಣ ಕೇಳುವ ನೋಟೀಸನ್ನು 
ಜಾರಿ ಮಾಡಲು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. 
ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ (3)ರ ಕಾರಣ ಕೇಳುವ ನೋಟೀಸಿನಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯ ಹಂಚಿಕೆ ಆದೇಶವನ್ನು ಏಕೆ 
ರದ್ದುಪಡಿಸಬಾರದೆಂದು ಮೆ ಆದರ್ಶ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೈವೇಟ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ಇವರಿಗೆ ನೋಟೀಸನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ 15 ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ 
ಉತ್ತರ ನೀಡುವಂತೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕಾರಣ ಕೇಳುವ ನೋಟಿಸು “ಗಂ $8000೧ ೩೦೦/6566” ಎಂದು ಹಿಂದಕ್ಕೆ 
ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. 
ಮೆ। ಆದರ್ಶ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೈವೇಟ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ಇವರಿಗೆ ಯೋಜನೆಯು ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿ 5 1/2 ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ 
ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ ಹಂಚಿಕೆ ಆದೇಶವನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಲು 
ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ, ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ :- 
ಸರ್ಕಾರಿ ಅದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಇಎನ್‌ 198 ಎನ್‌ಸಿಇ 2010, ಬೆ೦ಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ : 23-06-2010 
ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ಅ೦ಶಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಇಂಇ 396 ಎನ್‌ಸಿಇ 2004, 
ದಿನಾಂಕ 21-12-2004 ರಲ್ಲಿ ಮೆ॥ ಆದರ್ಶ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೈವೇಟ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ಇವರಿಗೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಹಪುರ 
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎನ್‌.ಎಲ್‌.ಬಿ.ಸಿ.ಯ ಶಹಪುರ ಬ್ರಾಂಚ್‌ ಕೆನಾಲ್‌ಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದ 2.00 ಮೆಗಾ ವ್ಯಾಟ್‌ 
ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕಿರುಜಲ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಯೋಜನೆಯ ಹಂಚಿಕೆ ಆದೇಶ ಹಾಗೂ ಈ ಸಂಬಂಧ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ 
ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ರದ್ದು ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆದೇಶಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, 
ಎಸ್‌. ಜೆ. ಸಂಪತ್‌ ಕುಮಾರ್‌ 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 
ಪಿ.ಆರ್‌. 171 ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ 
ಇಂಧನ ಸಚಿವಾಲಯ 
ವಿಷಯ : ಮೆ|| ಎಸ್‌.ಎನ್‌.ಎಸ್‌. ಪವರ್‌ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್‌ ಪ್ರೈವೇಟ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ಇವರಿಗೆ 
ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ 3.00 ಮೆಗಾ ವ್ಯಾಟ್‌ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕಿರುಜಲ ವಿದ್ಯುತ್‌ 
ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 
ಓದಲಾಗಿದೆ : 1. ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಇಂಇ 106 ಎನ್‌ಸಿಇ 2004, ದಿನಾಂಕ: 17.05.2004. 
2. ಕರ್ನಾಟಕ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಯಮಿತದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ 
ನಿರ್ದೇಶಕರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಕೆಆರ್‌ಇಡಿ06/ಶೋಕಾಸ್‌ ನೋಟೀಸ್‌ /2010 
ದಿನಾಂಕ: 17.04.2010 
3. ಕಾರಣ ಕೇಳುವ ನೋಟೀಸು ಸಂಖ್ಯೆ: ಇಎನ್‌ 186 ಎನ್‌ಸಿಇ 2010 
ದಿನಾಂಕ: 26.04.2010. 


೨೫೦೬ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ ೨೩, ೨೦೧೦ ಭಾಗ-೧ 





ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ: 

ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ (1ರ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೆ॥ ಎಸ್‌.ಎನ್‌.ಎಸ್‌. ಪವರ್‌ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್‌ ಪ್ರೈವೇಟ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ 
ಇವರಿಗೆ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಿರಂಗಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಾದಗಲ್‌ ಹೊಳೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ 3.00 ಮೆಗಾ 
ವ್ಯಾಟ್‌ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕಿರುಜಲ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. 

ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ (2) ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಯಮಿತದ 
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿದಾರರ ಅನುಷ್ಟಾನದ ಅವಧಿಯು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಂತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 
ಅನುಷ್ಠಾನದ ನಿಟ್ಟನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಕಾಲಾವಕಾಶ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು 
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೆ|| ಎಸ್‌.ಎನ್‌.ಎಸ್‌. ಪವರ್‌ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್‌ ಪ್ರೈವೇಟ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ಇವರಿಗೆ ಕಾರಣ 
ಕೇಳುವ ನೋಟೀಸನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಲು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. 

ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ (3)ರ ಕಾರಣ ಕೇಳುವ ನೋಟೀಸಿನಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯ ಹಂಚಿಕೆ ಆದೇಶವನ್ನು ಏಕೆ 
ರದ್ದುಪಡಿಸಬಾರದೆಂದು ಮೆ॥ ಎಸ್‌.ಎನ್‌.ಎಸ್‌. ಪವರ್‌ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್‌ ಪ್ರೈವೇಟ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ಇವರಿಗೆ ನೋಟೀಸನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ 
15 ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ಸಮಜಾಯಿಷಿಯನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 

ಕಾರಣ ಕೇಳುವ ನೋಟೀಸನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿದಾರರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿದಾರರು ಈ 
ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡದಿದ್ದುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಯೋಜನೆಯು ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿ 6 
ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದರೂ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಟಾನದ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ, ಈಗಾಗಲೇ 
ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ ಹಂಚಿಕೆ ಆದೇಶವನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ, ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಆನಾ. ವದ 
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಇಎನ್‌ 186 ಎನ್‌ಸಿಇ 2010, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 23-06-2010. 

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ಅ೦ಶಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಇಂಇ 106 ಎನ್‌ಸಿಇ 2004, 
ದಿನಾಂಕ: 17.05.2004ರಲ್ಲಿ ಮೆ॥| ಎಸ್‌.ಎನ್‌.ಎಸ್‌. ಪವರ್‌ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್‌ ಪ್ರೈವೇಟ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ಇವರಿಗೆ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ 
ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಿರಂಗಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಾದಗಲ್‌ ಹೊಳೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದ 3.00 ಮೆಗಾ ವ್ಯಾಟ್‌ 
ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕಿರುಜಲ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಯೋಜನೆಯ ಹಂಚಿಕೆ ಆದೇಶ ಹಾಗೂ ಈ ಸಂಬಂಧ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ 
ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಒಡ೦ಬಡಿಕೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ರದ್ದು ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆದೇಶಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 
ಸ್‌.ಜೆ. ಸಂಪತ್‌ ಕುಮಾರ್‌ 


ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 
ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ. 


ಪಿ.ಆರ್‌ ನಂ 1712 


ಇಂಧನ ಸಚಿವಾಲಯ 
ವಿಷಯ : ಮೆ ಸೌತ್‌ ಕೆನರಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್‌ ಕಂಪನಿ ಪ್ರೈವೇಟ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ಇವರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ 
ಮಾಡಲಾಗಿರುವ 9.00 “ಗಾ ವ್ಯಾಟ್‌ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕಿರುಜಲ ವಿದ್ಯುತ್‌ 
ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 
1. ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಇಂಇ 269 ಎನ್‌ಸಿಇ 2003 ದಿನಾ೦ಕ:31.12.2003. 
2. ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಇಂಇ 244 ಎನ್‌ಸಿಇ 2003 ದಿನಾ೦ಕ:10.02.2004. 
3. ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಇಂಇ 103 ಎನ್‌ಸಿಇ 2006 ದಿನಾ೦ಕ:02.03.2006. 
4. ಕರ್ನಾಟಕ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಯಮಿತದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ 
ನಿರ್ದೇಶಕರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಕೆಆರ್‌ಇಡಿ06/ಶೋಕಾಸ್‌ ನೋಟೀಸ್‌ /2010 
ದಿನಾಂಕ: 17.4.2010 
5. ಕಾರಣ ಕೇಳುವ ನೋಟೀಸು ಸಂಖ್ಯೆ: ಇಎನ್‌ 157 ಎನ್‌ಸಿಇ 2010 
ದಿನಾಂಕ: 26.04.2010. 


ಓದಲಾಗಿದೆ : 


ಸಾವನೆ: 


ಹಾದಿ 


(WL 


ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ (1) ರ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೆಖಖ ದೇವರ್‌ ಪವರ್‌ ಪ್ರೈವೇಟ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ಇವರಿಗೆ 
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಸನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಲಿಕಲ್‌ ಹೊಳೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ 4.00 ಮೆಗಾ ವ್ಯಾಟ್‌ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಹುಲಿಕಲ್‌ 
ಕಿರುಜಲ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. 

ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಕಮ ಸಂಖ್ಯೆ (2) ರ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೆಖಖ ಸೌತ್‌ ಕೆನರಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್‌ ಕಂಪನಿ ಪ್ರೈವೇಟ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ 
ಇವರಿಗೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಾಸ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾವಿನಕಾನ ಗ್ರಾಮದ 3.ಕಿ.ಮೀ. ಬಳಿ ಕುಂಚಿಕಲ್‌ ಫಾಲ್ಸ್‌ ಹತ್ತಿರ 


ಭಾಗ-೧ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ ೨೩, ೨೦೧೦ ೨೫೦೭ 





ವರಾಹಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ 2.00 ಮೆಗಾ ವ್ಯಾಟ್‌ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕುಂಚಿಕಲ್‌ ಕಿರುಜಲ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ 
ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. 

ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ (3) ರ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೆ॥ ಸೌತ್‌ ಕೆನರಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್‌ ಕಂಪನಿ ಪ್ರೈವೇಟ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ 
ಕಂಪನಿಯವರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಡಿಕ. 2 ಮೆಗಾ ವ್ಯಾಟ್‌ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕುಂಚಿಕಲ್‌ ಕದೆಜಲ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ 
ಮೆ. ದೇವರ್‌ ಪವರ್‌ ಪ್ರೈ. ಲಿ. ಕಂಪನಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ 4 ಮೆಗಾ ವ್ಯಾಟ್‌ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಹುಲಿಕಲ್‌ ಕಿರುಜಲ 
ವಿದ್ಯುತ್‌ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಿ ಒಟ್ಟು 6 ಮೆಗಾ ವ್ಯಾಟ್‌ (2ಮೆ.ವ್ಯಾ ಮತ್ತು ಮೆ.ವಾ 6ಮೆ.ವ್ಯಾ) ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ 
ಒಂದೇ ಹೋಜನೆಯಾಗಿ ವರಾಹಿ ಕಿರುಜಲ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಯೋಜನೆ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಂದಾಪುರ 
ತಾಲ್ಲೂಕ್‌, ಹೊಸಂಗಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮೆ: ಸೌತ್‌ ಕೆನರಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್‌ ಕಂಪನಿ ಪ್ರೈ , ಲಿ, ರವರಿಗೆ 
ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು ಹಾಗೂ ವಿಲೀನಗೂಂಡಿರುವ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು 6 ಮೆಗಾ 
ವ್ಯಾಟ್‌ನಿಂದ 9 ಮೆಗಾ ವ್ಯಾಟ್‌ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 

ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ (4)ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ನಿಯಮಿತದ 
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು. ಅಭಿವೃದ್ಧಿದಾರರ ಅನುಷ್ಟಾನದ ಅವಧಿಯು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಂತೆ ಪೂರ್ಣಿಗೊಂಡಿದ್ದು 
ಅನುಷ್ಟಾನದ ನಿಟ್ಟನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಕಾಲಾವಕಾಶ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು 
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಖಳಖ ಸೌತ್‌ ಕೆನರಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್‌ ಕ೦ಪನಿ ಪ್ರೈವೇಟ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ಇವರಿಗೆ ಕಾರಣ 
ಕೇಳುವ ನೋಟೀಸನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಲು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. 

ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ (5)ರ ಕಾರಣ ಕೇಳುವ ನೋಟೀಸಿನಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯ ಹಂಚಿಕೆ ಆದೇಶವನ್ನು ಆ 
ರದ್ದುಪಡಿಸಬಾರದೆಂದು ಮೆ॥l ಸೌತ್‌ ಕೆನರಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್‌ ಕಂಪನಿ ಪ್ರೈವೇಟ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ಇವರಿಗೆ ನೋಟೀಸನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ 1 
ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ಉತ್ತರ ನೀಡುವಂತೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ರಜ ಕೇಳುವ ನೋಟೀಸು “1೧5೪101911 Fo 
returned to sender” ಎಂದು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. 

ಮೆ॥ ಸೌತ್‌ ಕೆನರಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್‌ ಪನಿ ಪ್ರೈವೇಟ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ಇವರಿಗೆ ಯೋಜನೆಯು ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿ 7 ವರ್ಷ 
ಕಳೆದರೂ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ ಹಂಚಿಕೆ ಆದೇಶವನ್ನು 
ರದ್ದುಪಡಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ, ತ್ತ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ:- 

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಇಎನ್‌ 157 ಎನ್‌ಸಿಇ 2010, ಬೆ೦ಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 23-06-2010. 

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ಅ೦ಶಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಇಂಇ 269 ಎನ್‌ಸಿಇ 2003 
ದಿನಾಂಕ: 31.12.2003, ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಇಂಇ 244 ಎನ್‌ಸಿಇ 2003 ದಿನಾಂಕ: 10.02.2004 ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ 
ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಇಂಇ 103 ಎನ್‌ಸಿಇ 2006 ದನಾಂಕ: 2.03.2006ರಲ್ಲಿ ಮೆ॥ ಸೌತ್‌ ಕೆನರಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್‌ ಕಂಪನಿ`ಪೆ ಪ್ರೈವೇಟ್‌ 
ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ಇವರಿಗೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ "ಹೊಸಂಗಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿ 
ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ 9.00 ಮೆಗಾ ವ್ಯಾಟ್‌ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕಿರುಜಲ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಯೋಜನೆಯ ಹಂಚಿಕೆ ಆದೇಶ ಹಾಗೂ "ಈ ಸಂಬಂಧ 
ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆದೇಶಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 
ಎಸ್‌.ಜೆ. ಸಂಪತ್‌ ಕುಮಾರ್‌ 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 
ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ. 


ಪಿ.ಆರ್‌ ನಂ 1713 


ಇಂಧನ ಸಚಿವಾಲಯ 


ವಿಷಯ : ಮೆ ಸಿದ್ದಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಹೈಡಲ್‌ ಪವರ್‌ ಇವರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ 1.00 
ಮೆಗಾ ವ್ಯಾಟ್‌ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕಿರುಜಲ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 
ರದ್ದುಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 
ಓದಲಾಗಿದೆ : 1. ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಇಂಇ 236 ಎನ್‌ಸಿಇ 2004 ದಿನಾಂಕ: 13.09.2004. 
2. ಕರ್ನಾಟಕ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಯಮಿತದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ 
ನಿರ್ದೇಶಕರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಕೆಆರ್‌ಇಡಿ06/ಶೋಕಾಸ್‌ ನೋಟೀಸ್‌ /2010 
ದಿನಾಂಕ: 17.4.2010 
3. ಕಾರಣ ಕೇಳುವ ನೋಟೀಸು ಸಂಖ್ಯೆ: ಇಎನ್‌ 205 ಎನ್‌ಸಿಇ 2010 
ದಿನಾಂಕ: 26.04.2010. 
ಸ್ತಾವನೆ: 
ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ (1) ರ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೆ॥ ಸಿದ್ದಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಹೈಡಲ್‌ ಪವರ್‌ ಇವರಿಗೆ ಬೆಳಗಾಂ 
ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಸಯೆಡೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬ್ಯಾರೇಜಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ 
1.00 ಮೆಗಾ ವ್ಯಾಟ್‌ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕಿರುಜಲ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. 


(WL 


೨೫೦೮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ ೨೩, ೨೦೧೦ ಭಾಗ-೧ 





ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ (2) ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಯಮಿತದ 
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿದಾರರ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಅವಧಿಯು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಂತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 
ಅನುಷ್ಠಾನದ ನಿಟ್ಟನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಕಾಲಾವಕಾಶ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು 
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೆ॥ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಹೈಡಲ್‌ ಪವರ್‌ ಇವರಿಗೆ ಕಾರಣ ಕೇಳುವ ನೋಟೀಸನ್ನು ಜಾರಿ 
ಮಾಡಲು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. 

ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ (3) ರ ಕಾರಣ ಕೇಳುವ ನೋಟೀಸಿನಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯ ಹಂಚಿಕೆ ಆದೇಶವನ್ನು ಏಕೆ 
ರದ್ದುಪಡಿಸಬಾರದೆಂದು ಮೆಖಖ ಸಿದ್ದಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಹೈಡಲ್‌ ಪವರ್‌ ಇವರಿಗೆ ನೋಟೀಸನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ 15 ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ 
ಸಮಜಾಯಿಷಿಯನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 

ಕಾರಣ ಕೇಳುವ ನೋಟೀಸನ್ನು ಮೆ ಸಿದ್ದಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಹೈಡಲ್‌ ಪವರ್‌ ಇವರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು ಉತ್ತರವನ್ನು 
ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡದಿದ್ದುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಯೋಜನೆಯು 
ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿ 6 ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದರೂ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನದ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಲ್ಲ 
ದಿರುವುದರಿಂದ, ಈಗಾಗಲೇ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ ಹಂಚಿಕೆ ಆದೇಶವನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ, ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ 
ಆದೇಶಿಸಿದೆ;- 

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಇಎನ್‌ 205 ಎನ್‌ಸಿಇ 2010, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 23-06-2010. 

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ಅ೦ಶಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಇಂಇ 236 ಎನ್‌ಸಿಇ 2004, 
ದಿನಾಂಕ: 13.09.2004ರಲ್ಲಿ ಮೆ|| ಸಿದ್ದಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಹೈಡಲ್‌ ಪವರ್‌ ಇವರಿಗೆ ಬೆಳಗಾಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಹೊಸಯೆಡೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬ್ಯಾರೇಜಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದ 1.00 ಮೆಗಾ 
ವ್ಯಾಟ್‌ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕಿರುಜಲ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಯೋಜನೆಯ ಹಂಚಿಕೆ ಆದೇಶ ಹಾಗೂ ಈ ಸಂಬಂಧ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ 
ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ರದ್ದು ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆದೇಶಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 
ಎಸ್‌.ಜೆ. ಸಂಪತ್‌ ಕುಮಾರ್‌ 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 
ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ. 


ಪಿ.ಆರ್‌ ನಂ 1714 


ಇಂಧನ ಸಚಿವಾಲಯ 
ವಿಷಯ : ಮೆ|| ಐ.ಎಂ. ಸುರೇಂದ್ರ ಇವರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ 1.00 ಮೆಗಾ 
ವ್ಯಾಟ್‌ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕಿರುಜಲ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 
ಓದಲಾಗಿದೆ: 1. ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಡಿಇ 11 ಎನ್‌ಸಿಇ 2004, ದಿನಾಂಕ: 21.07.2004. 
2. ಕರ್ನಾಟಕ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಯಮಿತದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ 
ನಿರ್ದೇಶಕರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಕೆಆರ್‌ಇಡಿ/06/ಶೋಕಾಸ್‌ ನೋಟೀಸ್‌ /2010 
ದಿನಾಂಕ: 17.04.2010. 
3. ಕಾರಣ ಕೇಳುವ ನೋಟೀಸು ಸಂಖ್ಯೆ: ಇಎನ್‌ 137 ಎನ್‌ಸಿಇ 2010 
ದಿನಾಂಕ: 26.04.2010. 
ಸ್ತಾವನೆ: 
ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ (1) ರ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೆಖಖ ಐ.ಎಂ. ಸುರೇಂದ್ರ ಇವರಿಗೆ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ 
ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾಪೋಕ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಕೋಲೋಪಟ್ಟಿ ಹೊಳೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ 1.00 ಮೆಗಾ ವ್ಯಾಟ್‌ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕಿರುಜಲ 
ವಿದ್ಯುತ್‌ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. 
ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ (2) ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಯಮಿತದ 
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿದಾರರ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಅವಧಿಯು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಂತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 
ಅನುಷ್ಠಾನದ ನಿಟ್ಟನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಕಾಲಾವಕಾಶ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು 
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೆ॥ ಐ.ಎಂ. ಸುರೇಂದ್ರ ಇವರಿಗೆ ಕಾರಣ ಕೇಳುವ ನೋಟೀಸನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಲು 
ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. 
ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ (3) ರ ಕಾರಣ ಕೇಳುವ ನೋಟೀಸಿನಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯ ಹಂಚಿಕೆ ಆದೇಶವನ್ನು ಏಕೆ 
ರದ್ದುಪಡಿಸಬಾರದೆಂದು ಮೆ! ಐ.ಎಂ. ಸುರೇಂದ್ರ ಇವರಿಗೆ ನೋಟೀಸನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ 15 ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ 
ಸಮಜಾಯಿಷಿಯನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 


(WL 


ಭಾಗ-೧ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ ೨೩, ೨೦೧೦ ೨೫೦೯ 





ಕಾರಣ ಕೇಳುವ ನೋಟೀಸನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿದಾರರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿದಾರರು ಈ 
ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡದಿದ್ದುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಯೋಜನೆಯು ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿ 6 
ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದರೂ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನದ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ, ಈಗಾಗಲೇ 
ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ ಹಂಚಿಕೆ ಆದೇಶವನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ, ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ :- 

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಇಎನ್‌ 137 ಎನ್‌ಸಿಇ 2010, ಬೆ೦ಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 23-06-2010. 

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ಅಂಶಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಡಿಇ 11 ಎನ್‌ಸಿಇ 2004, ದಿನಾಂಕ: 
21.07.2004ರಲ್ಲಿ ಮೆ॥ ಐ.ಎಂ. ಸುರೇಂದ್ರ ಇವರಿಗೆ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾಪೋಕ್ಷು ಗ್ರಾಮದ 
ಕೋಲೋಪಟ್ಟಿ ಹೊಳೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದ 1.00 ಮೆಗಾ ವ್ಯಾಟ್‌ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕಿರುಜಲ ವಿದ್ಯುತ್‌ 
ಯೋಜನೆಯ ಹಂಚಿಕೆ ಆದೇಶ ಹಾಗೂ ಈ ಸಂಬಂಧ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು 


ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ರದ್ದು ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆದೇಶಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 


ಪಿ.ಆರ್‌ ನಂ 1715 ಎಸ್‌.ಜೆ. ಸಂಪತ್‌ ಕುಮಾರ್‌ 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 
ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ. 


ಇಂಧನ ಸಚಿವಾಲಯ 
ವಿಷಯ : ಮೆ|| ರಾಜಿ ಪವರ್‌ ಪ್ರೈವೇಟ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ಇವರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ 
1.00 ಮೆಗಾ ವ್ಯಾಟ್‌ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕಿರುಜಲ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 
ರದ್ದುಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 
ಓದಲಾಗಿದೆ : 1. ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಇಂಇ 308 ಎನ್‌ಸಿಇ 2002 ದಿನಾಂಕ: 25.01.2003. 
2. ಕರ್ನಾಟಕ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಯಮಿತದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ 
ನಿರ್ದೇಶಕರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಕೆಆರ್‌ಇಡಿ06/ಶೋಕಾಸ್‌ ನೋಟೀಸ್‌ /2010 
ದಿನಾಂಕ: 17.04.2010. 
3. ಕಾರಣ ಕೇಳುವ ನೋಟೀಸು ಸಂಖ್ಯೆ: ಇಎನ್‌ 203 ಎನ್‌ಸಿಇ 2010 
ದಿನಾಂಕ: 26.04.2010. 


ಸ್ತಾವನೆ: 
” ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ (1) ರ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೆ|| ರಾಜಿ ಪವರ್‌ ಪ್ರೈವೇಟ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ಇವರಿಗೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ 
ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶೋರಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚೆನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದಬಳಿ ದೇವಪುರ ನಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ 1.00 ಮೆಗಾ ವ್ಯಾಟ್‌ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ 
ಕಿರುಜಲ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. 

ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ (2) ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಯಮಿತದ 
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿದಾರರ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಅವಧಿಯು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಂತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 
ಅನುಷ್ಠಾನದ ನಿಟ್ಟನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಕಾಲಾವಕಾಶ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು 
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೆ॥ ರಾಜಿ ಪವರ್‌ ಪ್ರೈವೇಟ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ಇವರಿಗೆ ಕಾರಣ ಕೇಳುವ ನೋಟೀಸನ್ನು 
ಜಾರಿ ಮಾಡಲು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. 

ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ (3) ರ ಕಾರಣ ಕೇಳುವ ನೋಟೀಸಿನಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯ ಹಂಚಿಕೆ ಆದೇಶವನ್ನು ಏಕೆ 
ರದ್ದುಪಡಿಸಬಾರದೆಂದು ಮೆ॥ ರಾಜಿ ಪವರ್‌ ಪ್ರೈವೇಟ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ಇವರಿಗೆ ನೋಟೀಸನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ 15 ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ 
ಸಮಜಾಯಿಷಿಯನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 

ಕಾರಣ ಕೇಳುವ ನೋಟೀಸನ್ನು ಮೆ॥ ರಾಜಿ ಪವರ್‌ ಪ್ರೈವೇಟ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ಇವರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು ಉತ್ತರವನ್ನು 
ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡದಿದ್ದುದರಿಂದ ಹಾಗೂ 
ಯೋಜನೆಯು ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿ 7 ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದರೂ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನದ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು 
ಸಾಧಿಸಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ, ಈಗಾಗಲೇ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ ಹಂಚಿಕೆ ಆದೇಶವನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ, ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ 
ಆದೇಶಿಸಿದೆ :- 

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಇಎನ್‌ 203 ಎನ್‌ಸಿಇ 2010, ಬೆ೦ಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 23-06-2010. 

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ಅ೦ಶಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಇಂಇ 308 ಎನ್‌ಸಿಇ 2002 
ದಿನಾಂಕ: 25.01.2003ರಲ್ಲಿ ಮೆ॥ ರಾಜಿ ಪವರ್‌ ಪ್ರೈವೇಟ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ಇವರಿಗೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶೋರಾಪುರ 
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚೆನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ದೇವಪುರ ನಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದ 1.00 ಮೆಗಾ ವ್ಯಾಟ್‌ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ 


(WL 


೨೫೧೦ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ ೨೩, ೨೦೧೦ ಭಾಗ-೧ 





ಕಿರುಜಲ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಯೋಜನೆಯ ಹಂಚಿಕೆ ಆದೇಶ ಹಾಗೂ ಈ ಸಂಬಂಧ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ 
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ರದ್ದು ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆದೇಶಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 
ಸ್‌.ಜೆ. ಸಂಪತ್‌ ಕುಮಾರ್‌ 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 
ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ. 


ಪಿ.ಆರ್‌ ನಂ 1716 


ಇಂಧನ ಸಚಿವಾಲಯ 


ವಿಷಯ : ಮೆ! ವಕ್ಕಲ್‌ ಪವರ್‌ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ಇವರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ 
ಮಾಡಲಾಗಿರುವ 2.00 ಮೆಗಾ ವ್ಯಾಟ್‌ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕಿರುಜಲ ವಿದ್ಯುತ್‌ 
ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 
ಓದಲಾಗಿದೆ : 1. ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಇಂಇ 20 ಎನ್‌ಸಿಇ 2004 ದಿನಾಂಕ: 13.02.2004. 
2. ಕರ್ನಾಟಕ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಯಮಿತದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ 
ನಿರ್ದೇಶಕರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಕೆಆರ್‌ಇಡಿ06/ಶೋಕಾಸ್‌ ನೋಟೀಸ್‌ /2010 
ದಿನಾಂಕ: 17.04.2010 
3. ಕಾರಣ ಕೇಳುವ ನೋಟೀಸು ಸಂಖ್ಯೆ: ಇಎನ್‌ 177 ಎನ್‌ಸಿಇ 2010 
ದಿನಾಂಕ: 26.04.2010. 
4. ಮೆ ವಕ್ಕಲ್‌ ಪವರ್‌ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ಇವರ ಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ: 03.04.2010. 
ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ: 
ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ (1) ರ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೆ|| ವಕ್ಕಲ್‌ ಪವರ್‌ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ಇವರಿಗೆ 
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಬ್ಬಿನಾಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಕಬ್ಬಿನಾಲೆ ಹೊಳೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ 2.00 ಮೆಗಾ ವ್ಯಾಟ್‌ 
ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕಿರುಜಲ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. 
ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ (2) ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಯಮಿತದ 
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು. ಅಭಿವೃದ್ಧಿದಾರರ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಅವಧಿಯು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಂತೆ ಪೂರ್ಣಿಗೊಂಡಿದ್ದು, 
ಅನುಷ್ಥನದ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಇ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಕಾಲಾವಕಾಶ ವಿಸರಣೆಯನ್ನು 
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೆ॥ ವಕ್ಕಿಲ್‌ ಪವರ್‌ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ಇವರಿಗೆ ಕಾರಣ ಕೇಳುವ 
ನೋಟೀಸನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಲು" ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. 
ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ (3) ರ ಕಾರಣ ಕೇಳುವ ನೋಟೀಸಿನಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯ ಹಂಚಿಕೆ ಆದೇಶವನ್ನು ಏಕೆ 
ರದ್ದುಪಡಿಸಬಾರದೆಂದು ಮೆ॥ ವಕ್ಕಲ್‌ ಪವರ್‌ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ಇವರಿಗೆ ನೋಟೀಸನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ 15 
ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ಸಮಜಾಯಿಷಿಯನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 
ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ (4) ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದಾರರು ಕಾರಣ ಕೇಳುವ ನೋಟೀಸಿಗೆ ನೀಡಿರುವ 
ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರದೇಶವು ಆನೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಕ್ಸಲರ” ಹಾವಳಿಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದ್ದು, ಸರ್ವೆ 
ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಲು ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಸರ್ವೆ ಕಾರ್ಯ "ಮುಗಿದಿದೆ. ಪವರ್‌ ಇವ್ಯಾಕ್ಯುಯೇಷನ್‌ ಮತ್ತು "ಜಮೀನು 
ಹಂಚಿಕೆಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಯೋಜನೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು 9.00 ಮೆ.ವ್ಯಾ ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದು ೨ ದನಾಂಕ : 07.03.2009ರಂದು 
ನಿಗದಿತ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರೆ ಯಾವುಡೇ ಪೂರಕ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. 
ಯೋಜನೆಯ ಹಂಚಿಕೆಯು 2004ರಲ್ಲಿಯೇ ತಗಿದ್ದು 6 ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾದ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 
ಯಾವುದೇ ಗಣನೀಯವಾದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಮೆ॥ ವಕ್ಕಲ್‌ ಪವರ್‌ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ಇವರು ಸಾಧಿಸಿರುವುದು 
ಕಂಡು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ ಹಂಚಿಕೆ ಆದೇಶವನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ, ಈ 
ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ:- 
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಇಎನ್‌ 177 ಎನ್‌ಸೀ 2010, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 23-06-2010. 
ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ಅಂಶಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಇಂಇ 20 ಎನ್‌ಸಿಇ 2004 
ದಿನಾಂಕ: 13.02.2004ರಲ್ಲಿ ಮೆ! ವಕ್ಕಲ್‌ ಪವರ್‌ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ಇವರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ 
ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಬ್ಬಿನಾಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಕಬ್ಬಿನಾಲೆ ಹೊಳೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದ 2.00 ಮೆಗಾ ವ್ಯಾಟ್‌ 
ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕಿರುಜಲ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಯೋಜನೆಯ ಹಂಚಿಕೆಯ ಆದೇಶ ಹಾಗೂ ಈ ಸಂಬಂಧ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ 
ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ರದ್ದು ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆದೇಶಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 
ಸ್‌.ಜೆ. ಸಂಪತ್‌ ಕುಮಾರ್‌ 


ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 
ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ. 


ಪಿ.ಆರ್‌ ನಂ 1717 


ಭಾಗ-೧ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ ೨೩, ೨೦೧೦ ೨೫೧೧ 





ಇಂಧನ ಸಚಿವಾಲಯ 


ವಿಷಯ : ಮೆ|| ಶರಣ್‌ ಪವರ್‌ ಪ್ರೈವೇಟ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ಇವರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ 
2.00 ಮೆಗಾ ವ್ಯಾಟ್‌ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕಿರುಜಲ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 
ರದ್ದುಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 
ಓದಲಾಗಿದೆ : 1. ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಇಂಇ 290 ಎನ್‌ಸಿಇ 2004 ದಿನಾಂಕ: 09.09.2004. 

2. ಕರ್ನಾಟಕ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಯಮಿತದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ 
ನಿರ್ದೇಶಕರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಕೆಆರ್‌ಇಡಿ/06/ಶೋಕಾಸ್‌ ನೋಟೀಸ್‌/2010 
ದಿನಾಂಕ: 17.04.2010 

3. ಕಾರಣ ಕೇಳುವ ನೋಟೀಸು ಸಂಖ್ಯೆ: ಇಎನ್‌ 202 ಎನ್‌ಸಿಇ 2010 
ದಿನಾಂಕ: 26.04.2010. 


ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ: 
ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ (1) ರ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೆ॥ ಶರಣ್‌ ಪವರ್‌ ಪ್ರೈವೇಟ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ಇವರಿಗೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ 

ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಗ್ನಾ ನದಿಗೆ ಕಟ್ಟುತ್ತಿರುವ ಬ್ಯಾರೇಜಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ 2.00 ಮೆಗಾ ವ್ಯಾಟ್‌ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕಿರು 
ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. 

ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ (2) ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ" ಕರ್ನಾಟಕ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ನಿಯಮಿತದ 
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು. ಅಭಿವೃದ್ಧಿದಾರರ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಅವಧಿಯು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಂತೆ ಪೂರ್ಣಿಗೊಂಡಿದ್ದು, 
ಅನುಷ್ಠಾನದ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಕಾಲಾವಕಾಶ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು 
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೆ|| ಶರಣ್‌ ಪವರ್‌ ಪ್ರೈವೇಟ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ಇವರಿಗೆ ಕಾರಣ ಕೇಳುವ ನೋಟೀಸನ್ನು 
ಜಾರಿ ಮಾಡಲು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. 

ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ (3) ರ ಕಾರಣ ಕೇಳುವ ನೋಟೀಸಿನಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯ ಹಂಚಿಕೆ ಆದೇಶವನ್ನು ಏಕೆ 
ರದ್ದುಪಡಿಸಬಾರದೆಂದು ಮೆ॥ ಶರಣ್‌ ಪವರ್‌ ಪ್ರೈವೇಟ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ಇವರಿಗೆ ನೋಟೀಸನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ 15 ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ 
ಸಮಜಾಯಿಷಿಯನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 

ಕಾರಣ ಕೇಳುವ ನೋಟೀಸನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ದಿದಾರರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿದಾರರು ಈ 
ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡದಿದ್ದುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಯೋಜನೆಯು ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿ 6 
ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದರೂ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಟಾ ನದ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ, ಈಗಾಗಲೇ 
ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ ಹಂಚಿಕೆ ಆದೇಶವನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ, ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ ದ 

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಇಎನ್‌ 141 ಎನ್‌ಸಿಇ 2010, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 23-06-2010. 

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ಅಂಶಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ; ಇಂಇ 290 ಎನ್‌ಸಿಇ 2004 
ದಿನಾಂಕ: 09.09.2004ರಲ್ಲಿ ಮೆ||! ಶರಣ್‌ ಪವರ್‌ ಪ್ರೈವೇಟ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ಇವರಿಗೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಫ್ಜಲ್‌ ಪುರ 
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭೀಮಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದ 2.00 ಮೆಗಾ ವ್ಯಾಟ್‌ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕಿರು ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್‌ 
ಯೋಜನೆಯ ಹಂಚಿಕೆ ಆದೇಶ ಹಾಗೂ ಈ ಸಂಬಂಧ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು 
ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ರದ್ದು ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆದೇಶಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 
ಸ್‌.ಜೆ. ಸಂಪತ್‌ ಕುಮಾರ್‌ 


ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 
ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ. 


ಪಿ.ಆರ್‌ ನಂ 1718 


ಇಂಧನ ಸಚಿವಾಲಯ 


ವಿಷಯ : ಮೆ|| ನೆರಿಯಾ ಪವರ್‌ ಪ್ರೈವೇಟ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ಇವರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ 
ಮಾಡಲಾಗಿರುವ 4.5 ಮೆಗಾ ವ್ಯಾಟ್‌ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕಿರು ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್‌ 
ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 
ಓದಲಾಗಿದೆ : 1. ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಇಂಇ 230 ಎನ್‌ಸಿಇ 2002, ದಿನಾ೦ಕ: 10.10.2002. 

ಮತ್ತು ಇಎನ್‌ 161 ಎನ್‌ಸಿಇ 2006, ದಿನಾಂಕ : 21-04-2006. 

2. ಕರ್ನಾಟಕ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಯಮಿತದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ 
ನಿರ್ದೇಶಕರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಕೆಆರ್‌ಇಡಿ06/ಶೋಕಾಸ್‌ ನೋಟೀಸ್‌ /2010 
ದಿನಾಂಕ: 17.04.2010. 

3. ಕಾರಣ ಕೇಳುವ ನೋಟೀಸು ಸಂಖ್ಯೆ: ಇಎನ್‌ 173 ಎನ್‌ಸಿಇ 2010 
ದಿನಾಂಕ: 26.04.2010. 


೨೫೧೨ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ ೨೩, ೨೦೧೦ ಭಾಗ-೧ 





ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ: 
ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ (1) ರ ಆದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮೆ|| ನೆರಿಯಾ ಪವರ್‌ ಪ್ರೈವೇಟ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ಇವರಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ 

ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇಳಿಮಲೈ ತೊರೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ 45 ಮೆಗಾ ವ್ಯಾಟ್‌ 
ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕಿರುಜಲ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. 

ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ (2) ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ನಿಯಮಿತದ 
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು. ಅಭಿವೃದ್ಧಿದಾರರ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಅವಧಿಯು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಂತೆ ಪೂರ್ಣಿಗೊಂಡಿದ್ದು 
ಅನುಷ್ಠಾನದ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಕಾಲಾವಕಾಶ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು 
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವ ಹಿನ್ನೆ ್ಲಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೆ॥ ಸರಿಯಾ ಪವರ್‌ ಪ್ರೈವೇಟ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ಇವರಿಗೆ ಕಾರಣ ಕೇಳುವ 
ನೋಟೀಸನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಲು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. 

ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ (3) ರ ಕಾರಣ ಕೇಳುವ ನೋಟೀಸಿನಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯ ಹಂಚಿಕೆ ಆದೇಶವನ್ನು ಏಕೆ 
ರದ್ದುಪಡಿಸಬಾರದೆಂದು ಮೆ ನೆರಿಯಾ ಪವರ್‌ ಪ್ರೈವೇಟ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ಇವರಿಗೆ ನೋಟೀಸನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ 15 
ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ಸಮಜಾಯಿಷಿಯನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 

ಕಾರಣ ಕೇಳುವ ನೋಟೀಸನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿದಾರರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿದಾರರು ಈ 
ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯೌಳಗೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡದಿದ್ದುದರಿಂದ ಹಾಗ್‌ ಯೋಜನೆಯು ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿ 8 
ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದರೂ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷಾ ನದ ನಿಟ್ಟನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ, ಈಗಾಗಲೇ 
ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ ಹಂಚಿಕೆ ಆದೇಶವನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ, ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. . — 

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಇಎನ್‌ 173 ಎನ್‌ಸಿಇ 2010, ಬೆ೦ಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 23-06-2010. 

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ಅ೦ಶಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಇಂಇ 230 ಎನ್‌ಸಿಇ 2002, 
ದಿನಾಂಕ: 10.10.2002ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇಎನ್‌ 161 ಎನ್‌ಸಿಇ 2006, ದಿನಾಂಕ : 21-04-2006 ಮೆ॥| ನೆರಿಯಾ ಪವರ್‌ 
ಪ್ರೈವೇಟ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ಇವರಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬೆಳ್ಳಂಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇಳಿಮಲೈ ತೊರೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ 
ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದ 4.5 ಮೆಗಾ ವ್ಯಾಟ್‌ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕಿರುಜಲ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಯೋಜನೆಯ ಹಂಚಿಕೆ ಆದೇಶ ಹಾಗೂ ಈ 
ಸಂಬಂಧ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆದೇಶಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 


ಪಿ.ಆರ್‌ ನಂ 1719 ಎಸ್‌.ಜೆ. ಸಂಪತ್‌ ಕುಮಾರ್‌ 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 
ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ. 
ಇಂಧನ ಸಚಿವಾಲಯ 


ವಿಷಯ : ಮೆ|| ಮೇಗಿಬೈಲು ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸಸ್‌ ಇವರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ 400 
ಕಿಲೋ ವ್ಯಾಟ್‌ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕಿರುಜಲ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 
ರದ್ದುಪಡಿಸುವ" ಬಗ್ಗೆ. 
ಓದಲಾಗಿದೆ : 1. ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಇಂಇ 46 ಎನ್‌ಸಿಇ 2005 ದಿನಾಂಕ: 22.03.2005. 
2. ಕರ್ನಾಟಕ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಯಮಿತದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ 
ನಿರ್ದೇಶಕರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಕೆಆರ್‌ಇಡಿ06/ಶೋಕಾಸ್‌ ನೋಟೀಸ್‌ /2010 
ದಿನಾಂಕ: 17.04.2010. 
3. ಕಾರಣ ಕೇಳುವ ನೋಟೀಸು ಸಂಖ್ಯೆ: ಇಎನ್‌ 195 ಎನ್‌ಸಿಇ 2010 
ದಿನಾಂಕ: 26.04.2010. 
ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ: 
ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ (1) ರ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೆಖಖ ಮೇಗಿಬೈಲು ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸಸ್‌ ಇವರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು 
ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೈರಮ೦ಗಳ ಗ್ರಾಮದ ಬೈರಮಂಗಲ ರಿಸರ್‌ವಿಯರ್‌ನ ಕೆಳತೊರೆಯಲ್ಲಿ 400 
ಕಿಲೋ ವ್ಯಾಟ್‌ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕಿರುಜಲ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. 
ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ (2) ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ನಿಯಮಿತದ 
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು. ಅಭಿವೃದ್ಧಿದಾರರ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಅವಧಿಯು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಂತೆ ಪೂರ್ಣಿಗೊಂಡಿದ್ದು 
ಅನುಷ್ಠಾನದ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಕಾಲಾವಕಾಶ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು 
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೆ ಮೇಗಿಬೈಲು ಎ೦ಟರ್‌ಪ್ರೈಸಸ್‌ ಇವರಿಗೆ ಕಾರಣ ಕೇಳುವ ನೋಟೀಸನ್ನು ಜಾರಿ 
ಮಾಡಲು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. 
ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ (3) ರ ಕಾರಣ ಕೇಳುವ ನೋಟೀಸಿನಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯ ಹಂಚಿಕೆ ಆದೇಶವನ್ನು ಏಕೆ 
ರದ್ದುಪಡಿಸಬಾರದೆಂದು ಮೆ॥ ಮೇಗಿಬೈಲು ಎ೦ಟರ್‌ಪ್ರೈಸಸ್‌ ಇವರಿಗೆ ನೋಟೀಸನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ 15 ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ಉತ್ತರ 


ಭಾಗ-೧ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ ೨೩, ೨೦೧೦ ೨೫೧೩ 





ನೀಡುವಂತೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸದರಿ ಕಾರಣ ಕೇಳುವ ನೋಟೀಸು “No such firm is present in this address not 
Know hence R/S” ಎಂದು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. 

ಮೆ|| ಮೇಗಿಬೈಲು ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸಸ್‌ ಇವರಿಗೆ ಯೋಜನೆಯು ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿ 5 ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ಯೋಜನೆ 
ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡದಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ ಹಂಚಿಕೆ ಆದೇಶವನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ, ಈ 
ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ :- 

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಇಎನ್‌ 195 ಎನ್‌ಸಿಇ 2010, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 23-06-2010. 

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ಅಂಶಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಇಂಇ 45 ಎನ್‌ಸಿಇ 2005, 
ದಿನಾಂಕ: 22.03.2005ರಲ್ಲಿ ಮೆ॥ ಮೇಗಿಬೈಲು ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸಸ್‌ ಇವರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ (ಪ್ರಸ್ತುತ 
ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ) ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೈರಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಬೈರಮಂಗಲ ರಿಸರ್‌ವಿಯರ್‌ನ ಕೆಳತೊರೆಯಲ್ಲಿ 
ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದ 400 ಕಿಲೋ ವ್ಯಾಟ್‌ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕಿರುಜಲ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಯೋಜನೆಯ ಹಂಚಿಕೆ ಆದೇಶ ಹಾಗೂ ಈ 
ಸಂಬಂಧ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ರದ್ದು ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆದೇಶಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 


ಪಿ.ಆರ್‌ ನಂ 1720 ಎಸ್‌.ಜೆ. ಸಂಪತ್‌ ಕುಮಾರ್‌ 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 
ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ. 


ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಚಿವಾಲಯ 
ವಿಷಯ : ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ 11 ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಆಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ 
ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಮೂಲಕ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ತಲಾ ಒಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಕ್ಕೆ ರೂ. 
2.00 ಕೋಟಿಯಂತೆ ಒಟ್ಟು ರೂ. 22.00 ಕೋಟಿಗಳ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ 
ಓದಲಾಗಿದೆ : ದಿನಾಂಕ : 15-06-2010ರಂದು ನಡೆದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯ ನಿರ್ಣಯ ಸಂಖ್ಯೆ ; 
ಸಿ 267/2010. 
ಸ್ತಾವನೆ : 
ಕನ್ನಡ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ರೂ. 25.00 ಕೋಟಿಗಳ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ ನೀಡಲಿದೆ 
ಎಂದು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು ದಿನಾಂಕ : 01-11-2008ರಂದು ನಡೆದ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನದಂದು 
ಪ್ರಕಟಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರೂ. 25.00 ಕೋಟಿಗಳ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು 
ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಕೋರಲಾಗಿತ್ತು. 

1. ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ರೂ. 1.00 
ಕೋಟಿಯಿಂದ ರೂ. 2.00 ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು. 

2. ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಐ.ಎ.ಎಸ್‌. ಐ.ಪಿ.ಎಸ್‌. ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ವಿದೇಶಿ ಸೇವೆಗಳ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 
ಆಯ್ಕೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ರೂ. 1.00೦ಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಇತರೆ 
ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ರೂ. 50,000/- 
ಬಹುಮಾನ ನೀಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ರೂ. 1.00 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು. 

3. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ 11 ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳಲ್ಲಿ (ಆನುಬಂಧದಲ್ಲಿರುವ) ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಆಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ 
ಮೂಲಕ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ತಲಾ ಒಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಕ್ಕೆ ರೂ. 2.00 ಕೋಟಿಯಂತೆ ಒಟ್ಟು ರೂ. 22.00 


ಕೋಟಗಳ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು. 


(WL 


ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ದಿನಾಂಕ : 15-06-2010ರಂದು ನಡೆದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಕಾಣಿಸಿದ 3 ಹೊಸ 
ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟವು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತದೆ. 

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ 11 ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳಲ್ಲಿ (ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿರುವ) ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಆಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಮೂಲಕ ಕ್ರಮ 


೨೫೧೪ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪ ಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ ೨೩, ೨೦೧೦ ಭಾಗ-೧ 





ಜರುಗಿಸಲು ತಲಾ ಒಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ರೂ. 2.00 ಕೋಟಿಯಂತೆ ಒಟ್ಟು ರೂ. 22.00 ಕೋಟಿಗಳ ಅನುದಾನವನ್ನು 
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರವು ನಿರ್ಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ ಅದರಂತೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಆದೇಶ. 

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಕಸಂವಾಪ್ರ 131(3)ಕಸನಿ 2008, ಬೆ೦ಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ : 1ನೇ ಜುಲೈ, 2010 

ಮೇಲೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ಅಂಶಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದ ಕರ್ನಾಟಕ 
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ 11 ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಆಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ಕ್ರಿಯಾ 
ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಮೂಲಕ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ತಲಾ ಒಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ರೂ. 2.00 
ಕೋಟಿಯಂತೆ ಒಟ್ಟು ರೂ. 22.00 ಕೋಟಿಗಳ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರದ ಮಂಜೂರಾತಿ 
ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆದೇಶಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, 
ಎಂ.ಕೆ. ಭರ್ಕರಾಜಪ್ಪ 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 
ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ 
(ಆಡಳಿತ ಕನ್ನಡ) 


ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ 11 ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಕನ್ನಢ ಭಾಷೆಯ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಕ್ರಿಯಾ 
ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರಗಳು 

1, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಮೈಸೂರು 

> ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಸು ಮನೆತನದ ಶಾಸನ ಸಂಪುಟಗಳು 
ಪ್ರಾಚೀನ ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ದಾಖಲೀಕರಣ 
ಮತ್ತು ಗಣಕೀಕರಣ 
ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಲೇಖನಗಳ 
ವಿಷಯವಾರು ಗ್ರಂಥಗಳ "ಪ್ರಕಟಣೆ ರೂ. 200.00 ಲಕ್ಷಗಳು 
ಕನ್ನಡ ವಿಷಯ ವಿಶ್ವಕೋಶ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಪುಟದ 
ಅನುವಾದ 
ಸಾಹಿತ್ಯ ಚಿಂತನೆಗಳ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಪದ ವಿವರಣಾ 
ಕೋಶ” 
ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಭಾಷಿಕ ಪದಗಳ ನಿಷ್ಠತ್ತಿಯ ಕೋಶ 
೦ಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಮಂಗಳೂರು 
ಪರಿಸರ ಭಾಷೆಗಳ ಅಧ್ಯಯನ 
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ 
ಗೆಜೆಟಿಯರ್‌ ರಚಿಸುವುದು 
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ 
ಆರಾಧನೆಗಳು ರೂ. 200.00 ಲಕ್ಷಗಳು 
ವಿಚಾರ ಸಂಕೀರಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು 
ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ ಮತ್ತು ಸಿಡಿ” ಶೈಬ್ರರಿ 
ರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ನೆಶ್ವವಿದ್ಯಾನಲಯ, ಮೈಸೂರು 
ಕನ್ನ ಡದಲ್ಲಿ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಶಿಕ್ಷಣ 
ಕನ್ನ 'ಡದಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯ ಶ್ರವ್ಯ ಸಾಮಗಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಜನಪ್ರಿಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಲೆ ಮೈಸೂರು ದರ್ಶನ 
ವಿಶಕೋಶ 

ನ 
ಕನ್ನಡ ನಾಡು ನುಡಿ ಚಿ೦ತನೆ-ಶತಮಾನೋತ್ಸವ 
ಸಾಹಿತಿಗಳ ಸಾಧನೆ ರೂ. 200.00 ಲಕ್ಷಗಳು 
ಶಿಕಣ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯ ವಿಶ್ವಕೋಶ 
ವಿಶೇಷ ಹೌಎಡ್‌.ಸಾಮಾನ ಬಿ.ಎಡ್‌. ವಿದ್ದಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 
ದೂರ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ರಮದ ಪಠ್ಯಗಳನ್ನು ಸಿ.ಡಿ ಮುಖಾಂತರ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 
ಉರ್ದು ಭಾಷಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಕೆ 





VV VY YN NN V NN BN ಇಗ 3೫ VY 





V 


ಭಾಗ-೧ 


ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ ೨೩, ೨೦೧೦ ೨೫೧೫ 





4. 


5. 


6. 


7 


8. 


ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಹಂಪಿ 

> ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಬಳಕೆ - ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯತೆ 

> ಕನ್ನ ಡದಲ್ಲಿ ನಾಮ ಫಲಕಗಳ ಅಧಿಕೃತ ರೂಪ 

» ಕನ್ನಡ `ದೇಸಿ. ಪರಂಪರೆ (ಪ್ರಾಚೀನ-ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ- 
ಸಮಕಾಲಿನ) 

ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ತುಮಕೂರು 

೫ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ 

ಸಮೀಕ್ಷೆ ಅಧ್ಯಯನ" 

ಜಿಲ್ಲೆಯೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ 

ಮತ್ತು ಶಾಸನಗಳ ಸಾಂಸ್ಕ ತಿಕ ಅಧ್ಯಯನ 

ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸ್ಥಳ ನಾಮೆಗಳು ' ಮತ್ತು ಗಡಿನಾಡ 

ಭಾಷೆಯನ್ನು ಸುರಿತ ಅಧ್ಯಯನ 

ಚರಿತ್ರೆಯ ಸಂಪುಟಗಳು "ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಜ್ಞಾನ ಶಿಸ್ತುಗಳ 

ಪಠ್ಯಗಳ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾಂತರ 

ಕನ್ನಡ ಆಕಾರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಹಾಗೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ 

ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರ 

ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಜಾನಪದ ಮತ್ತು ಹಸ್ತ ಪ್ರತಿಗಳ ವಸ್ತು 

ಸಂಗಹಾಲಯ ಸ್ತಾಪನೆ 

ಗ್ರಾಮದೇವತೆಗಳ ಆಚರಣೆಗಳ, ಕಲೆಗಳ ಅಧ್ಯಯನ 

ಮತ್ತು ದಾಖಲಾತಿ 

ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಾಳೇಗಾರರ ಮನೆತನಗಳ ಹಾಗೂ ಶೂದ್ರ 

ನೆಲೆಗಟ್ಟುಗಳ ಅಧ್ಯಯನ 

ಧಾರ್ಮಿಕ ಎ ಸಾರಿಸ ತಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ /ಸಾಂಸ್ಕ ತಿಕ 

ನಾಯಕರ ಕುರಿತು ಕ್‌ ಪ್ರಕಟಣೆ 

ಅ) ವಿಸ್ತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು 
(ಎಕ್ಸ್‌ ಟೆಕ್ಷನ್‌ ಫ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್‌. 

ಆ) ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು 

ಇ) ಯೋಜನೆಗೆ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ 

ಈ) ಯೋಜನೆಗೆ ಭೌತಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಿ 

ಕುವೆಂಪು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ 

> ಕುವೆಂಪು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪದಕೋಶ (ಆರು ಸಂಪುಟಗಳ 
ಮುದ್ರಣ) 

೫ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳ ದಾಖಲಾತಿ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನ (ಕುವೆಂಪು 
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ “ಒಳಪಡುವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು 
ಸೇಪಿ) 

ಗುಲಬರ್ಗಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಗುಲಬರ್ಗಾ 

೫ ಹಸ್ತಪ್ರತಿ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ 

> ಶರೆಣ ಸ ಸ್ಮಾರಕಗಳ ಕ್ಷೆ ಕೇತ್ರಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆ 

> ಹೈದ್ರಾಬಾದ್‌ ಕನಾನೆಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ 

> ಹೈದ್ರಾಬಾದ್‌ ಕರ್ನಾಟಕ ಪದೇಶದ ಭಕ್ತಿ ಸಾಹಿತ 

> ಹೈದ್ರಾಬಾದ್‌ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ೋಶ 

ಲ 

> ರರಿಗಪರಿಕರ/ರಂಗೋತ್ತವ 

ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಬಿಜಾಪುರ 

> ಆಧುನಿಕ ಮಹಿಳಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ 

> ಮಹಿಳಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕೋಶ 

> ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆ `ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ 

೫ ಸಂಕೀರ್ಣ ಸಂಕಲನಗಳು (8 ಕೃತಿಗಳು) 

> ಪುಸ್ತಕ ಖರೀದಿ 
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ರೂ. 200.00 ಲಕ್ಷಗಳು 


ರೂ. 200.00 ಲಕ್ಷಗಳು 


ರೂ. 200.00 ಲಕ್ಷಗಳು 


ರೂ. 200.00 ಲಕ್ಷಗಳು 


ರೂ. 200.00 ಲಕ್ಷಗಳು 


೨೫೧೬ 


ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪ ಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ ೨೩, ೨೦೧೦ ಭಾಗ-೧ 





ಕಛೇರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಂಬಳ) 
ಸಾಧನ ಸಲಕರಣೆಗಳು 
ಸಭೆಗಳು ಮತ್ತು ತರಬೇತಿಗಳು 
ಸಾದಿಲ್ದಾರು 
ಮಹಿಳಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ 
೦ಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು 
ಹಸ್ತಪ್ರತಿ ಮುದ್ರಣ, ಸ೦ರಕ್ಷಣೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ವಿಚಾರ 
ಗೋಷ್ಠಿ ಏರ್ಪಡಿಸಲು 
ಆಧುನಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಧ್ಯಯನ ಪುಸ್ತಕ 
ಪ್ರಕಟಣೆ 
ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಕೋಲಾರ ಜಿಲೆಯ ಜಾನಪದ 


(a) 


ಆಚರಣೆಗಳ ದಾಖಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಪಕಟಣೆ 


ಸಮಗ್ರ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮುದ್ರಣ 
ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚ 
10. ಕರ್ನಾಟಕ ಜಡ ಬಾ ಧಾರವಾಡ 


೫ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ 
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> ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞಾ “ಮತ್ತು ಫಾಷಾಂತರ - ಧಾರವಾಡ 
ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಉಪಭಾಷೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ 
ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ 


11. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಬೆಳಗಾಂ 

ಭ್‌ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ನ ಹಾಗೂ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ 

ಪ್ರಚಾರೋಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುವುದು 

ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ 
ಕಾರ್ಯಗಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಬೌದ್ಧಿಕ "ಅರಿವನ್ನು 
ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು 
ಜನಪ್ರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾಲೆ ಕಿರುಹೊತ್ತಿಗೆಗಳ 
ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ 
ತಜ್ಞ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಣಿತರಿಂದ ತಾಂತ್ರಿಕ 
ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಬರೆಸಿ ಪ್ರಕಟಸುವುದು 
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪದಕೋಶಗಳ ರಚನೆ 
(Technicial Glossary) 
ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಗಾಗಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿ 
ಅನುಷ್ಣಾ ನಗೊಳಿಸಲೆ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸುವುದು 
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರಂಗವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು 
ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುವ ತಾಂತ್ರಿಕ 
ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೆ ಅನುವಾದಿಸಿ 
ಹೊರಡಿಸುವುದು 
ತಾಂತ್ರಿಕ ಬೋಧನೆಗಾಗಿ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಪಡಿಸಿ ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಮೂಲಕ ತಲುಪುವಂತೆ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವುದು 
ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ತಂತ್ರಾಂಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ 
ಅನುಷಾ ಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವುದು 
ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಸ ಸ್ಥಾಪನೆ 
ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಾಂಸ್ಕ ತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು 
ಏರ್ಪಡಿಸುವುದು 
ಸ್ವಯಂ ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವ (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ) ಸಿ.ಡಿ 
ಮತ್ತು ಇತರೆ ಮಾದ್ಯಮಗಳಿಗೆ 
ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾ ನಿಲಯದೊಂದಿಗೆ 
ಸಂಯೋಜನ ಹೊಂದಿಸುವ ತಾಂತ್ರಿಕ 


V VY VY VY VY VY 


ಇ. VY VV VY 





ರೂ. 200.00 ಲಕ್ಷಗಳು 


ರೂ. 200.00 ಲಕ್ಷಗಳು 


ರೂ. 200.00 ಲಕ್ಷಗಳು 


ಭಾಗ-೧ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ ೨೩, ೨೦೧೦ ೨೫೧೭ 





ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು 
ಅಭಿವ್ಯ ದ್ವಿಗಾಗಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ದನ ನೀಡುವುದು. 

೫ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಶೋಧನಾ 
ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ಸ್ಥಾಪನೆ" 

ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೆ೦ದ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು 
ಏರ್ಪಡಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅರಿವನ್ನು 
ಮೂಡಿಸುವುದು 

೫ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾ ವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು 
ಕನ್ನಡೇತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾಡು, ನುಡಿಯ 


ಸೊಗಡುಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಿರುವ ಸಾಂಸ್ಕ ತಿಕ 
ಚಟುವಟಕೆಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಆ ಮಿಕ 
ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಾಯಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವ, 


ಭಾಷಾಭಿಮಾನ ಹೊರಹೊಮುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು. 








ಒಟ್ಟು : ರೂ.22.00 ಕೋಟಿ 





ರ್‌. 1764 


INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT SECRETARIAT 


SUBJECT :- Development of SH-132 on DBOT basis constitution of Tender Scrutiny Committee 
REF:- 1. The Karnataka Transparency in Public Procurement Rules 2000 
2. G.O.No. ID 115 ITS 2008 dt. 17-07-2009 


PREAMBLE: 

In the G.O. dt. 17-07-2009 read at Sl. No. (2) above, sanction has been accorded in principle 10 
take up the development of part of State Highway-132 (Bellary - Moka road) PPP mode. 

As per the said Government order, Karnataka State Highways improvement Project (KSHIP) has 
been nominated as the nodal agency to undertake the procurement activities has been made vide 
publicity for development of the said road at Bellary through the National/ Local dailies indicating the 
schedule of bidding as hereunder : 

i Biddue date - 26-06-2010 by 1600 hour IST 

iii Technical Bid opening date - 30-06-2010 by 1100 hours IST 

In terms of Karnataka Transpurency in Public Procurement Rules 2000, the tender accepting 

authority is required to appoint the “Tender Scrutiny Committee” for undertaking task of tender 

opening and tender evaluation. Accordingly, it is proposed to constitute a Tender Scrutiny 

Committee as required under the KTPP Act. Hence this order. 

GOVERNMENT ORDER No. IDD 115 ITS 2008 BANGALORE, DATED : 25-06-2010 

In the circumstances, explained in the preamble, a Tender Scrutiny Committee (TSC) is 
constituted to undertake the scrutiny of tenders with the following members : 

i Shri K.L. Lokanatha - Director PPP cell vikasa Soudha Bangalore 

iii Shri K.S. Krishna Reddy - Chief Project Officer PIU KSHIP Bangalore 

iii Shri 5. Kinni - Executive Engineer PIU KSHIP Bangalore 

iv. Shri B.S. Ingalalli Executive Engineer PWP IWT division Bellary 

v. Shri Rabindra Sahu - PPP Expert PPP cell 
2. The Tender Scrutiny Committee shall carry out scrutiny of the tenders strictly in accordance with 
evaluation criteria indicated in RFQ document and in accordance with the provisions contained in the 
KTPP Act and rules. 

3. The Tender scrutiny committee will seal and witness all the bids received in physical mode and 
open the same publicly on the due dates. 
4. The Tender Scrutiny Committee shall ensure the confidentiality of the process of tender 
evaluation. 

By Order and in the name of the Governor of Karnataka 

R. Shivalingaiah 
P.R. 1765 Under Secretary to Govt, PPP Cell, 
Infrastructure Development Department. 


೨೫೧೮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ ೨೩, ೨೦೧೦ ಭಾಗ-೧ 





ಕಂದಾಯ ಸಚಿವಾಲಯ 
ತಿದ್ದುಪಡಿ 
ಸಂಖ್ಯೆ : ಕಂಇ 47 ಆರ್‌.ಇ.ಹೆಚ್‌. 2009, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ : 17-06-2010 
ವಿಷಯ : ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ ತುಂಗಾ ಮೇಲ್ಬ್ಪಂಡೆ. ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ದಂಡಾವತಿ 


ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಸಲಹಾ 
ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಪುನರ್‌ ರಚನೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ 


ಓದಲಾಗಿದೆ : 1. ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶದ ಸಂಖ್ಯೆ : ಕಂಇ 47 ಆರ್‌.ಇ.ಹೆಚ್‌. 2009 ದಿನಾಂಕ 
28-02-2000 


ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ದಿನಾಂಕ : 28-02-2009ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಆದೇಶ ಭಾಗದ ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆ : 4 ಮತ್ತು 
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ : 5ರಲ್ಲಿನ ಸದಸ್ಯರುಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡವರನ್ನು ಅಧಿಕಾರೇತರ ಸದಸ್ಯರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 


ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆ 4 : ಶ್ರೀ ಬಿ.ವೈ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ 
ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆ 5 : ಶ್ರೀ ಡಿ.ವಿ. ಸದಾನಂದಗೌಡ, ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು-ಉಡುಪಿ, ಲೋಕಸಭಾ 


ಕೇತ್ರ. 
೦) 
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆದೇಶಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, 
ಎಂ. ವೆಂಕಟೇಶ ಮೂರ್ತಿ 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಪಿ.ಆರ್‌. 1766 


ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ಭೂಸ್ತಾ-2 ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿ) 
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣಾ ಸಚಿವಾಲಯ 
ಸೇರ್ಪಡೆ (Addendum) 
ಸಂಖ್ಯೆ : ಸಿಆಸುಇ 452 ಎಸ್‌ಇಎನ್‌ 2006, ಬೆ೦ಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ : 3-7-2010 
ಉಲ್ಲೇಖ : ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಸಿಆಸುಇ. 452 ಎಸ್‌ಇಎನ್‌ 2006 ದಿನಾಂಕ 
4ನೇ ಜುಲೈ 2007 

ಮಾನ್ಯ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿಯಿ೦ದ ದಿನಾಂಕ : 28-11-2006ರ ಎರಡು ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಕಾಯಿದೆ 
ಕಲಂ 12(3)ರಡಿ ಅಂದಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಮುದ್ರಣಾಲಯದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದ ಶ್ರೀ ಹೆಚ್‌. ಗಂಗಯ್ಯ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡಲಾದ 
ದೂರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖಾ ವರದಿಗಳು ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಎರಡೂ ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ವರದಿಯು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ 
ಸಂಬ೦ಧಪಟ್ಟದ್ದಾಗಿರುತ್ತವೆ. 

ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಧವಶಾತ್‌ ಕಣ್ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಂದರೆ No. 
Compt./Lok/BCD-149/99-2000/ARE-5 ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರೀಕ ಸೇವಾ (ವರ್ಗೀಕರಣ, 
ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮನವಿ) ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು, 1957ರ ನಿಯಮ 14-ಎರ ಅನ್ವಯ ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಮಾನ್ಯ 
ಲೋಕಾಯುಕ್ತರಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶದ ಓದಲಾಗಿದೆ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಸಹ ಸೇರ್ಪಡಿಸಿ ಓದಿ 
ಕೊಳ್ಳುವುದು. 

No. Compt./Lok/BCD-127/97-98/ARE-5 
ದಿನಾಂಕ : 28-11-2006 

ಅದೇ ರೀತಿ ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಆದೇಶದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ 1ನೇ ಕಂಡಿಕೆಯ ಕೆಳಗೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕಂಡಿಕೆಯನ್ನು ಸೇರ್ಪಡಿಸಿ 

ಓದಿಕೊಳ್ಳುವುದು. 


ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಯ್ಯ ಎಂಬುವರು ಲೋಕಾಯುಕ್ತರಿಗೆ ನೀಡಿದ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಹೆಚ್‌. ಗಂಗಯ್ಯ, ಅಂದಿನ 
ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಮುದ್ರಣ, ಲೇಖನ ಸಾಮಾಗ್ರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆಗಳ ಇಲಾಖೆ ಇವರು ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ರೂ. 50,000/-ಗಳ 


ಭಾಗ-೧ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ ೨೩, ೨೦೧೦ ೨೫೧೯ 





ಮೊತ್ತದ ಎ.ಸಿ. ಬಿಲ್‌ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿರುವ ದುರ್ನಡತೆ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾನ್ಯ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿಯ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : No. 
Compt./Lok/BCD-127/97-98/ARE-5 ದಿನಾ೦ಕ : 28-11-2006ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಕಲಂ 


12(3)ರಡಿಯಲ್ಲಿ ತನಿಖಾ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂತೆ 
ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. 


ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆದೇಶಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, 
ಎಂ. ವಾಸುದೇವ ಮೂರ್ತಿ 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಸಿ.ಆ.ಸು. ಇಲಾಖೆ (ಸೇವೆಗಳು-3) 
ENERGY SECRETARIAT 


ADDENDUM 
No. EN 67 PSR 2009, BANGALORE, DATED : 31-03-2010 


ಪಿ.ಆರ್‌. 1767 


In Government Order No. EN 67 PSR 2009 dated : 01-03-2010, after para-2 of the order portion, 
the following shall be included as para-3. 
“The Principal Accountant General (A&E) is requested to 
carryout the book adjustments in the books of State for the year 
2009-10 by debit to 4801-01-190-0-01-211- Investment in Power 
Utility, per contra credit to 6801-00-800-1-01-294.” 
In view of the above, the exisisting para-3 of the Order portion in G.O. No. EN 67 PSR 2009 
dated 01-03-2010 shall be read as para-4. 
Consequent to the above, the Addendum bearing No. EN 67 PSR 2009 dated : 31-03-2010 and 
Corrigendum bearing No. EN 67 PSR 2009 dated 17-06-2010 are withdrawn. 


By Order and in the name of the Governor of Karnataka 


S.J. Sampath Kumar 
P.R. 1768 Under Secretary to Govt. 
Energy Department. 


ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣಾ ಸಚಿವಾಲಯ 
ತಿದೋಲೆ 
೧ 
ಸಂಖ್ಯೆ : ಸಿಆಸುಇ 29 ಸೇ ಉನ್ಯಾ 2010 ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ : 30-06-2010 


ವಿಷಯ : ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಗೃಹ ಕಛೇರಿಗಳಿಗೆ 
ಯು.ಪಿ.ಎಸ್‌.ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 


ಸೇರ ಸೇ 


ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ : ಸಿಆಸುಇ 29 ಸೇಉನ್ಯಾ 2010, ದಿನಾಂಕ : 02-06-2010ರ ಆದೇಶದ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ 
ಕಂಡಿಕೆ 2ರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ “2014-00-102-0-08-180” ಅನ್ನು “2014-00-102-0-02-180” 
ಎಂದು ತಿದ್ದಿ ಓದಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. 

ಬ ೪ನ ಸ್‌ 


ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆದೇಶಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, 
ಎಂ. ವಾಸುದೇವ ಮೂರ್ತಿ 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ 
(ಸೇವೆಗಳು-3) 


ಪಿ.ಆರ್‌. 1769 


೨೫೨೦ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ ೨೩, ೨೦೧೦ ಭಾಗ-೧ 





ENERGY SECRETARIAT 
CORRIGENDUM 
No. EN 126 PPC 2008, BANGALORE, DATED: 26-06-2010 
In the Order portion of the Government Order No : EN 126 PPC 2008 dated : 16-06-2010, THE 
Head of Account appearing in the Order portion as” 4801-01-190-0-09-211” shall be read as “4801-01- 
190-0-09-211 (Plan)” 
By Order and in the name of the Governor of Karnataka 
S.J. Sampath Kumar 
P.R. 1770 Under Secretary to Govt 
Energy Department. 


ಉನ್ನತ ಶಿಕಣ ಸಚಿವಾಲಯ 
[0 


ವಿಷಯ : ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷಕರ ತರಬೇತಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ 
ಬಗ್ಗೆ ರಚಿಸಿರುವ ಸಮಿತಿಗೆ ಸಹ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಕುರಿತು. 


ಓದಲಾಗಿದೆ : 1. ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶದ ಸಂಖ್ಯೆ : ಇಡಿ 80 ಯುಎನ್‌ಇ 2009, ದಿನಾಂಕ 
17-08-2009. 
2. ಬಿ.ಇಡಿ. ಕಾಲೇಜುಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ದಿನಾಂಕ : 09-10-2009ರ ಪತ್ರ. 
ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ : 


ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ (1) ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಸ್ಥಿತಿಗಳು, 
ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರೊ. ಸಜ್ಜನಶೆಟ್ಟಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಲೇಜು, ಬೀದರ್‌ 
ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿಯೊಂದನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ (2)ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿ.ಇಡಿ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ನಾಲ್ವರು 
ತಜ್ಞರನ್ನು ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ («1ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾದ ಸಮಿತಿಗೆ ಸಹ ಸದಸ್ಯರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸುವಂತೆ 
ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅದೇಶ. 











| ಕ.ಸಂ. ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ 

1) ಡಾ : ರಾಜೀವ ಲೋಚನ್‌, ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಎಂ.ಎಂ. ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ- 
577 501. 

2) ಡಾ:: ವಿಶ್ವನಾಥ್‌, ವಿ. ಮಲಗಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಬಿ.ಇಡಿ ವಿಭಾಗ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ 


ವಿಶವಿದ್ಧಾಲಯ, ವಿಜಾಪುರ - 586 101. 





3) ಡಾ :: ಕೆ.ಎನ್‌. ಬ ಬೆಳಕೇರಿ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಕಾಳಮ್ಮ ಕಾಲೋನಿ, ಹೆಗ್ಡೆ -581 330, ಕಮಟಾ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ 
ಜಿಲ್ಲೆ. 











4) ಪ್ರೊ. ಬಸವರಾಜ ಹಳೆಮನಿ, ಕೆ.ಎಲ್‌.ಇ. ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಾವಿದ್ವಾಲಯ, ವಿಜಯನಗರ, ಉನಕಲ್‌ ಕ್ರಾಸ್‌, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - 580-031. 


ಹೆ 








ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಇಡಿ 194 ಯುವಎನ್‌ಇ 2009 ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ : 31ನೇ ಮೇ, 2010 


ಮೇಲ್ಕಂಡ ಸ೦ದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳ 
ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿ, ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ರಚಿಸಲಾಗಿರುವ ಸಮಿತಿಗೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡವರನ್ನು ಸಹ ಸದಸ್ಯರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. 











ಕ್ರ.ಸಂ. ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ 

I) ಡಾ : ರಾಜೀವ ಲೋಚನ್‌, ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಎಂ.ಎಂ. ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ- 
577 501. 

2) ಡಾ:: ವಿಶ್ವನಾಥ್‌, ವಿ. ಮಲಗಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಬಿ.ಇಡಿ ವಿಭಾಗ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ 


ವಿಶವಿದ್ಧಾಲಯ, ವಿಜಾಪುರ - 586 101. 





3) ಡಾ :: ಕೆ.ಎನ್‌. ಬ ಬೆಳಕೇರಿ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಕಾಳಮ್ಮ ಕಾಲೋನಿ, ಹೆಗ್ಡೆ -581 330, ಕಮಟಾ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ 

















ಜಿಲ್ಲೆ. 
4) ಪ್ರೊ. ಬಸವರಾಜ ಹಳೆಮನಿ, ಕೆ.ಎಲ್‌.ಇ. ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಾವಿದ್ವಾಲಯ, ವಿಜಯನಗರ, ಉನಕಲ್‌ ಕ್ರಾಸ್‌, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - 580-031. 
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆದೇಶಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, 
ಯು. ಬಿ. ಉಳವಿ 
ಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 


ಉನೃತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ (ವಿಶ್ದವಿದ್ದಾನಿಲಯಗಳು). 


